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PEEFACE. 


The  object  sought  in  compiling  this  work,  has  been  to 
bring  within  a  small  compass  and  moderate  price,  a  set  of 
Interest  Tables,  which  shall  be  as  accurate,  convenient 
and,  at  the  same  time,  as  comprehensive  as  the  larger,  more 
costly  works. 

The  interest  is  in  all  cases  within  a  half-cent  of  the  exact 
sum,  which  cannot  be  the  case  in  the  cheaper  interest  tables 
now  in  use.  These  are  frequently  an  entire  cent  out  of  the 
way,  and  must  of  necessity  be  so  where  the  interest  for  the 
days  and  months  is  calculated  separately.  See,  for  instance, 
the  table  for  $45  in  any  one  of  these  books,  where  the  interest 
is  a  full  cent  too  much  in  thirty-five  places  on  this  single 


page.  In  each  of  the  two  tables  for  $9  and  $63  we  find  the 
still  greater  number  of  forty-two  places  where  the  interest 
is  too  large  by  a  cent.  Nor  is  this  owing  to  error  in  calcu- 
lation, but  solely  to  the  system  of  combination. 

One  addition  is  also  saved  in  this  work  over  the  cheaper 
works  referred  to,  in  all  cases  where  months  and  days  are 
involved. 

While  this  work,  therefore,  is  presented  at  a  price  so  low 
as  to  bring  it  within  the  reach  of  all,  it  also  possesses  all  the 
advantages  of  accuracy  and  combination  of  the  more  costly 
works. 


EXPLANATIONS. 


I.  To  find  the  interest  of  $75  for  3  yrs.  5  mo.  and  18  days. 

Turn  to  the  table  for  $75.  At  top  of  column  headed 
"3  yrs."  is  $22.50,  the  interest  of  $75  for  3  yrs.  Then  in  the 
column  headed  "  5  mo."  and  opposite  18  in  the  column  of 
days  at  the  left  of  the  page,  is  S3  50,  the  interest  for  5  mo. 
and  18  days,  which  added  to  $22  50,  gives  $26.00,  the  interest 
sought. 

figg"  In  all  eases  when  months  and  days  are  involved, 
add  the  combined  interest  for  the  months  and  days  to  the 
interest  for  the  years. 


II.  To  find  the  interest  of  $65.55  for  9  mo.  and  25  days. 

First  find  the  interest  of  $65,  being  $5.33.  Then  find  the 
interest  of  $55,  which  is  $4.51.  But  as  55  cts.  is  only  the 
1-100  of  $55,  so  the  required  interest  is  only  the  1-100  of 
$4.51,  which  is  .045,  but  as  5  mills  is  a  half-cent,  call  the 
interest  .05,  which  add  to  $5.33=35.38,  the  interest  sought. 

Therefore,  when  there  axe  cents  ih  the  principal,  find  the 
interest  of  a  like  number  of  dollars,  and  divide  it  by  100, 
or,  which  is  the  same  thing,  move  the  point  two  places  to 
the  left. 


TIME  TABLE. 
I.   To  find  the  date  when  a  note,  given  for  a  specified 
number  of  days,  luill  become  due. 


Find  in  the  time  table  the  date  of  the  note.  To  the  num- 
ber opposite  this  date,  add  the  number  of  days  for  which 
the  note  is  drawn,  and  three  days  of  grace.  Trace  out  in 
the  table,  the  number  thus  found,  and  opposite  will  be  the 
date  when  the  note  will  fall  due. 

If  a  note  falls  due  on  Sunday  or  a  legal  holiday,  it  is  pay- 
able, in  most  of  the  States,  on  the  preceding  day,  and  if 
that,  also,  be  Sunday  or  a  legal  holiday,  it  is  payable  on  the 
day  preceding  that,  or  the  first  day  of  grace.  In  Kansas 
there  are  three  days'  grace  exclusive  of  holidays.  In  Iowa, 
a  note  falling  due  on  a  legal  holiday  is  payable  the  succeed- 
ing day.  In  Massachusetts  and  New  Hampshire,  when  the 
22d  of  February,  or  the  4th  of  July,  and  in  New  York  and 
Ohio,  when  any  legal  holiday  occurs  on  Sunday,  the  follow- 
ing Monday  becomes  a  legal  holiday,  and  a  note  falling  due 
on  said  Monday  is  payable  on  the  preceding  Saturday.  In 
Vermont,  a  note  not  subject  to  grace,  falling  due  on  a  legal 
holiday,  is  payable  the  following  day. 

A  legal  holiday  in  any  State,  is  a  day  set  apart  by  the 
Legislature  or  Governor,  or  by  the  President  of  the  United 
States,  for  some  special  observance,  and  therefore  is  not 
uniform  in  the  various  States. 

In  Illinois,  Iowa,  Ohio,  Vermont,  New  Jersey  and  Cali- 
fornia, the  1st  of  January,  4th  of  July,  25th  of  December, 
and  any  day  appointed  by  the  respective  Governors  of  said 


States,  or  by  the  President  of  the  United  States,  as  a  day  of 
fasting  or  thanksgiving,  are  legal  holidays. 

Georgia  and  New  York  add  the  22d  of  February.  So, 
also,  do  Massachusetts  and  New  Hampshire,  but  omit  the 
1st  of  January.  Tennessee  omits  1st  of  January  and  22d  of 
February. 

In  Leap  year,  should  the  29th  of  February  be  included  in 
the  time  a  note  has  to  run,  it  will  fall  due  one  day  sooner 
than  the  date  indicated  by  the  table. 

Ex.  I.  Suppose  a  note  dated  February  10th,  1871,  payable 
90  days  after  date;  when  did  it  become  due? 

Opposite  February  10th,  in  the  Table,  is  41,  to  which  add 
90  and  3,  making  134.  Opposite  134  in  the  Table,  is  May  14th, 
when  the  note  fell  due. 

Ex.  II.  Suppose  a  note  dated  January  28th,  1872.  payable 
60  days  after  date ;  when  did  it  fall  due? 

Find  in  the  Table,  the  date,  as  in  the  preceding  example, 
April  1st.  But  as  1872  is  Leap  year  and  the  29th  of  Feb- 
ruary was  included  in  the  time  the  note  had  to  run,  it  fell 
due  one  day  earlier,  or  March  31st.  Again,  as  March  31st 
was  Sunday,  the  note  was  payable  March  30th. 

To  find  the  number  of  days  from  one  date  to  another. 

Rule. — From  the  number  opposite  the  later  date  subtract 
that  opposite  the  earlier  date. 

Ex.  I.  How  many  days  from  July  4-th  to  October  5th, 
1871? 


Opposite  October  5,  in  the  Time  Table,  is  278,  from 
which  subtract  185,  the  number  opposite  July  4th,  which 
gives  93. 

Ex.  II.  How  many  days  from  February  15th  to  April 
25th,  1872? 

Opposite  April  25th  is 115 

Opposite  February  15th  is 46 

69 
But  as  1872  is  Leap  year,  and  the  29th  of  February  is 
included,    one  is  to    be    added,   making   the    number  of 
days  70. 


TO  FIND  THE  INTEREST  AT  ANY  RATE  OTHER 
THAN  10  PER  CENT. 
First  find  the  interest  at  10  per  cent. ,  move  the  point  one 

place  to  the  left,  and  multiply  by  the  required  rate. 
Ex.  What  is  the  interest  of  $49  for  4  years  9  mo.  and 

27  days,  at  7  per  cent.  ? 

Interest  at  10  per  cent. 23.64 

Point  moved  one  place  to  left,     ....        2.364 
Multiply  by 7 


Interest  at  7  per  cent. 


16.55 


EQUATION  OF  PAYMENTS. 

I.    When  several  sums  have  different  terms  of  credit. 

Rule.— Multiply  each  sum  by  its  term  of  credit,  and 
divide  the  amount  of  the  products  by  the  amount  of  the 
payments. 


Ex.— A  owes  B  S100  to  be  paid  in  3  months,  S200  in 
4  months,  and  S500  in  5  months.  In  what  time  must  the 
whole  be  paid  ? 

100x3= 300 

^00x4= 800 

500x5= 2500 

800  3600 

Answer,    . Umo. 


II.  When  several  sums  bear  different  dates,  but  have  the 
same  term  of  credit. 

Bide.— Start  with  the  date  of  the  first  sum.  Multiply 
each  sum  by  the  time  between  its  date  and  the  first  date. 
Divide  the  amount  of  the  products  by  the  amount  of  the 
sums. 

Ex.—  A  buys  of  B  goods  on  3  months  credit,  as  follows  : 
June  10,  a  bill  of  $200;  June  25,  S300;  and  July  15,  $500J 
and  gives  a  note  at  3  months  for  the  whole.  When  should 
it  be  dated? 

200x  0=  0 

300x15=  4500 

500x35=  17500 


1000 
Answer, 


22000 


22  days 

from  June  10=July  2. 
Note.—  Any  date  will  do  to  start  with,  only  vary  the  pro- 
cess accordingly. 


III.  When  several  sums  bear  different  dates  and  have 
different  terms  of  credit. 

Bute.— Find  the  time  each  sum  becomes  due,  and  then 
proceed  as  in  case  II,  placing  first  the  sum  that  falls  due 
first. 

Ex.— A  purchased  goods  as  follows : 

March  10,  $300  to  be  paid  in  6  months. 

"        20,  S200        "        »       3  months. 

April      5,  S400        "        "       5  months. 

15,|500        "        "       7  months. 

When  should  a  note  be  dated  for  the  whole  amount? 
Due  June  20,  ....        $200x    0=        0 

Due  Sept.    5,  ....  400x  77=30S00 

Due  Sept.  10 300x  82=24600 

DueXov.  15,  ....  500x148=74000 


1400 


129400 


Answer, 


92  days 

from  June  20=Sept  20. 

Note.— The  interest  gained  on  the  purchases  made  after 
the  equated  time,  should  just  equal  the  interest  lost  on  the 
purchases  made  before  that  time. 

In  the  last  example  the  exact  time  is  92  6-14  days  to  be 
added  to  June  20,  which  would  make  the  interest  on  the 
purchases  made  before  September  20,  a  few  cents  more,  and 
that  on  the  purchase  made  after  September  20,  a  few  cents 
less,  making  them  exactly  equal.  But  as  the  additional 
time  is  less  than  a  half  day,  it  is  omitted. 


TO  FIND  THE  DAY  OF  THE  WEEK  OF  ANY 

GIVEN  DATE. 
Note,  by  the  Year  Table,  the  day  of  the  week  the  year 
commences. 

From  the  number  opposite  the  date  in  the  Time  Table, 
take  one  and  divide  by  7.  If  0  remains,  the  daj'  of  the 
week  will  be  the  same  as  that  on  which  the  year  com- 
menced ;  if  1,  the  next  day,  and  so  on. 

Ex.  I.  On  what  day  of  the  week  was  November  17,  1871? 

By  the  Year  Table,  we  see  that  1871  commenced  on 
Sunday. 

Opposite  November  17th,  in  the  Time  Table,  is  321. 
Then  321—1=320=7=45  -5,  showing  that  date  to  be  the  5th 
day  after  Sunday,  or  Friday. 

Ex.  II.  On  what  day  of  the  week  did  a  note  fall  due, 
dated  February  28th,  1872,  payable  90  days  from  date? 

Observe  that  1872  is  Leap  year. 

By  the  Time  Table  we  find  that  the  note  fell  due  May  31st. 

Opposite  May  31st,  in  the  Time  Table,  is  151.    151=7=21—4. 

By  the  Year  Table  we  see  that  1872  commenced  on  Mon- 
day. The  4th  day  after  was  Friday,  the  day  of  the  week 
on  which  the  note  fell  due. 


Note. — In  Leap  year,  when  the  29th  February  is  in- 
cluded, do  not  subtract  the  1. 

It  is  sometimes  desirable,  when  dating  a  note,  to  know 
on  what  day  of  the  week  it  will  fall  due.  By  the  above 
Year  and  Time  Tables,  this  can  readily  be  done. 


By  inspection  of  the  Time  Table,  also,  the  day  of  the 
week  of  any  date  can  readily  be  seen,  as  a  line  is  drawn 
under  every  7th  figure.  The  first  figure  of  the  divisions,  in 
ordinary  years,  and  the  last  figure  in  Leap  years,  after  the 
29th  of  February,  indicating  the  same  day  of  the  week  as 
that  on  which  the  year  begins,  so  that  from  these  lines  the 
day  of  the  week  of  any  given  date  can  be  readily  reckoned. 

For  example,  1873  begins  on  Wednesday.  By  the  lines 
in  the  Time  Table,  we  see,  at  a  glance,  that  the  1st,  8th, 
15th,  22d  and  29th  of  January  occur  on  Wednesday,  and  so 
on  through  the  table. 

1872  begins  on  Monday.  As  this  is  Leap  year,  by  taking 
the  1st  figures  of  the  divisions  of  January  and  February, 
and  the  last  figures  of  the  other  divisions,  we  have  the  dates 
of  all  the  Mondays  in  the  year.  From  these  the  day  of  any 
date  is  readily  obtained. 


UNITED  STATES  TREASURY. 

These  Tables  have  been  calculated  upon  the  basis  of  360 
days  to  the  year.  This  is  now  the  practice  in  commercial 
transactions  throughout  the  United  States. 

The  United  States  Treasury  Department,  however,  makes 
all  its  computations  of  interest  upon  the  basis  of  365  days 
to  the  year,  without  regard  to  calendar  months. 

From  November  1,  1871,  to  March  7,  1872,  the  Depart- 
ment should  allow  126  days,  not  including  29th  of  February 
or  March  7th. 

To  change  the  interest  of  any  sum  computed  on  the  com- 
mercial basis,  360  days  to  the  year,  to  that  computed  on  the 
Government  basis,  365  days  to  the  year,  deduct  1-73. 

To  change  from  the  Government  to  the  commercial  basis, 
add  1-72. 


Ex. — What  is  the  interest  of  a  Government  6  per  cent. 
Bond  of  $1,000  00,  from  July  1st,  1872,  to  Jan.  1st,  1873? 

The  number  of  days  is  184. 

Interest  at  10  per  cent.,  as  shown  by  the  Table,  for  6  mo. 
4  days,  on  the  basis  of  30  days  to  the  month,  is  $51.11 — 
reduced  to  6  per  cent,  is       ...        .    $30.67 
Subtract  1-73 42 


$30.25  Gov.  int. 

Note. — The  above  in  regard  to  the  practice  of  computing 
interest  by  the  United  States  Treasury  Department,  was 
received  directly  from  the  Department,  in  a  note  dated 
August  8,  1872,  and  is,  therefore,  reliable. 


"ST  ZES  -A.  IE*.     TABL  IE2. 

Showing  the  Day  of  the   Week  on  ivhich  the  following   Years  respectively  commence. 


1871 Sunday. 

1872 Monday. 

1873 Wednesday. 

1874 Thursday. 

1875 Friday. 

1876 Saturday. 

1877 Monday. 

1878 Tuesday. 


1879 Wednesday. 

1880 Thursday. 

1881 Saturday. 

1882 Sunday. 

1883 Monday. 

1884 Tuesday. 

1885 Thursday. 

1886 Friday. 


1887 Saturday. 

1888 Sunday. 

1889 Tuesday. 

1890 Wednesday. 

1891 Thursday. 

1892 Friday. 

1893 Sunday. 

1894 Monday. 


1895 Tuesday. 

1896 Wednesday. 

1897 Friday. 

1898 Saturday. 

1899 Sunday. 

1900 Monday. 


T  I  3VI  E3     T  -A. 


LE. 


For  finding  the  date  on  which  time  bills  mature;   the  number  of  days  between  two  given  dates;   and  the  day  of  the 

week  of  any  day  in  the  year. 
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20 

3 

7 

11 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

49 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

21 

3 

7 

11 

15 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

45 

49 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

22 

3 

7 

11 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

41 

45 

49 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

23 

3 

7 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

37 

41 

45 

49 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

24 
25 

3 

8 

12 

16 
16 

20 

24 

28 

33 

37 

41 

45 

49 
~ IJT 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

3 

8 

12 

20 

24 

28 

33 

37 

.41 

45 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

2G 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

29 

33 

37 

41 

45 

49 

54 

1.04 

1.54 

2.04 

2.54 

27 

4 

8 

12 

16 

20 

25 

29 

33 

37 

41 

45 

50 

54 

1.04 

1.54 

2.04 

2.54  j 

28 

4 

8 

12 

16 

21 

25 

29 

33 

37 

41 

46 

50 

54 

1.04 

1.54 

2.04 

2.54! 

29 

4 

8 

12 

17 

21 

25 

29 

33 

37 

42 

46 

50 

54 

1.04 

1.54  i 

2.04 

2.54! 

6  DOLLARS. 

6 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  -VI  os. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9, Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 
1.20 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

1.80 

2.40 

3.00 

1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

1.20 

1.80 

2.40 

3.00 

2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

1.20 

1.80 

2.40 

3.00 

3 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

56 

61 

1.21 

1.81 

2.41 

3.01 

4 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 
31 

36 

41 

46 
46 

51 

51 

56 

61 
61 

1.21 
1.21 

1.81 

2.41 

3.01 

5 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

36 

41 

56 

1.81 

2.41 

3.01 

6 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

56 

61 

1.21 

1.81 

2.41 

3.01 

7 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

56 

61 

1.21 

1.81 

2.41 

3.01 

8 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

56 

61 

1.21 

1.81 

2.41 

3.01 

9 

2 

7 

12 

17 

22 

27 

32 
32 

37 

42 

47 

52 

57 

62 
62 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

10 

2 

7 

12 

17 

22 

27 

37 

42 

47 

52 

57 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

11 

2 

7 

12 

17 

22 

27 

32 

37 

42 

47 

52 

57 

62 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

12 

2 

7 

12 

17 

22 

27 

32 

37 

42 

47 

52 

57 

62 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

13 

2 

7 

12 

17 

22 

27 

32 

37 

42 

47 

52 

57 

62 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

14 

2 

7 

12 

17 

18 

22 

27 

32 

37 

42 

47 

52 

57 

62 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

15 

3 

8 

13 

23 

28 

33 

38 

43 

48' 

53 

58 

63 

1.23 

1.83 

2.43 

3.03 

16 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

33 

38 

43 

48 

53 

58 

63 

1.23 

1.83 

2.43 

3.03 

17 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

33 

38 

43 

48 

53 

58 

63 

1.23 

1.83 

2.43 

3.03 

18 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

33 

38 

43 

48 

53 

58 

63 

1.23 

1.83 

2.43 

3.03 

19 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

33 

— 3T~ 

38 
38 

43 
43 

48 

53 
53 

58 

63 

1.23 

1.83 

2.43 

3.03 

20 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

48 

58 

63 

1.23 

1.83 

2.43 

3.03 

21 

4 

9 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

64 

1.24 

1.84 

2.44 

3.04 

22 

4 

9 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

64 

1.24 

1.84 

2.44 

3.04 

23 

4 

9 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

64 

1.24 

1.84 

2.44 

3.04 

24 

4 

9 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

64 
64 

1.24 

1.84 

2.44 

3.04 

25 

4 

9 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

49 

54 

59 

1.24 

1.S4 

2.44 

3.04 

26 

4 

9 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

64 

1.24 

1.84 

2.44 

3.04 

27 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

1.25 

1.85 

2.45 

3.05 

28 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

1.25 

1.85 

2.45 

3.05 

29 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

1.25 

1.85 

2.45 

3.05 

7 

7  DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

6 

12 

18 

23 

29 

35 

41 

47 

53 

58 

64 

70 

1.40 

2.10 

2.80 

3.50 

1 

0 

6 

12 

18 

24 

29 

35 

41 

47 

53 

59 

64 

70 

1.40 

2.10 

2.80 

3.50 

2 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

35 

41 

47 

53 

59 

65 

70 

1.40 

2.10 

2.80 

3.50 

3 

1 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

41 

47 

53 

59 

65 

71 

1.41 

2.11 

2.81 

3.51 

4 

1 

7 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

47 

53 

59 

65 

71 

1.41 

2.11 

2.81 

3.51 

5 

1 

7 

13 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

53 

59 

65 

71 

1.41 

2.11 

2.81 

3.51 

6 

1 

7 

13 

19 

25 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

65 

71 

1.41 

2.11 

2.81 

3.51 

7 

1 

7 

13 

19 

25 

31 

36 

42 

48 

54 

60 

m 

71 

1.41 

2.11 

2.81 

3.51 

8 

2 

7 

13 

19 

25 

31 

37 

42 

48 

54 

60 

66 

72 

1.42 

2.12 

2.82 

3.52 

9 

110 

2 

8 

13 

19 

25 

31 

37 

43 

48 

54 

60  - 

66 

72 

1.42 

2.12 

2.82 

3.52  i 

2 

8 

14 

19 

25 

31 

37 

43 

49 

54 

60 

66 

72 

1.42 

2.12 

2.82 

3.52 

11 

2 

8 

14 

20 

25 

31 

37 

43 

49 

55 

60 

66 

72 

1.42 

2.12 

2.82 

3.52 

12 

2 

8 

14 

20 

26 

32 

37 

43 

49 

55 

61 

67 

72 

1.42 

2.12 

2.82 

3.52 

13 

3 

8 

14 

20 

26 

32 

38 

43 

49 

55 

61 

67 

73 

1.43 

2.13 

2.83 

3.53 

14 

3 

9 

14 

20 

26 

32 

38 

44 

49 

55 

61 

67 

73 

1.43 

2.13 

2.83 

3.53 

15 

3 

9 

15 

20 

26 

32 

38 

44 

50 

55 

61 

67 

73 

1.43 

2.13 

2.83 

3.53 

16 

3 

9 

15 

21 

26 

32 

38 

44 

50 

56 

61 

67 

73 

1.43 

2.13 

2.83 

3.53 

17 

3 

9 

15 

21 

27 

32  ' 

38 

44 

50 

56 

62 

67 

73 

1.43 

2.13 

2.83 

3.53 

lis 

4 

9 

15 

21 

27 

33 

39 

44 

50 

56 

62 

68 

74 

1.44 

2.14 

2.84 

3.54 

19 

4 

10 

15 

21 

27 

33 

39 
39 

45 

50 

56 

62 

68 

74 

1.44 

2.14 

2.84 

3.54 

120 

4 

10 

16 

21 

27 

33 

45 

51 

56 

62 

68 

74 

1.44 

2.14 

2.84 

3.54 

121 

4 

10 

16 

22 

27 

33 

39 

45 

51 

57 

62 

68 

74 

1.44 

2.14 

2.84 

3.54 

22 

4 

10 

16 

22 

28 

33 

39 

45 

51 

57 

63 

68 

74 

1.44 

2.14 

2.84 

3.54 

23 

4 

10 

16 

22 

28 

34 

39 

45 

51 

57 

63 

69 

74 

1.44 

2.14 

2.84 

3.54 

24 

5 

11 

16 

22 

28 

34 

40 

46 

51 

57 

63 

69 

75 

1.45 

2.15 

2.85 

3.55 

25 

5 

11 

17 

22 

28 

34 

40 

46 

52 

57 

63 

69 

75 

1.45 

2.15 

2.85 

3.55  i 

26 

5 

11 

17 

23 

28 

34 

40 

46 

52 

58 

63 

69 

75 

1.45 

2.15 

2.85 

3.55  ; 

27 

5 

11 

17 

23 

29 

34 

40 

46 

52 

58 

64 

69 

75 

1.45 

2.15 

2.85 

3.55 

28 

5 

11 

17 

23 

29 

35 

40 

46 

52 

58 

64 

70 

75 

1.45 

2.15 

2.85 

3.55 

29 

6 

11 

17 

23 

29 

35 

41 

46 

52 

58 

64 

70 

76 

1.46 

2.16 

2.86 

3.56 

12  DOLLARS. 

12 

Day 

j  1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

lYr. 

2  Yrs 

3  Yrs 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

1.00 

1.10 

1.20 

2.40 

3.60 

4.80 

6.00 

1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

1.00 

1.10 

1.20 

2.40 

3.60 

4.80 

6.00 

2 

1 

11 

21 

31 

41 

51 

61 

71 

81 

91 

1.01 

1.11 

1.21 

2.41 

3.61 

4.81 

6.01 

1  3 

1 

11 

21 

31 

41 

51 

61 

71 

81 

91 

1.01 

1.11 

1.21 

2.41 

3.61 

4.81 

6.01 

4 

1 

11 

21 

31 

41 

51 

61 

71 

81 

91 

1.01 

1.11 

1.21 

2.41 

3.61 

4.81 

6.01 

5 

2 

12 

22 

32 

42 

52 

62 

72 

82 

92 

1.02 

1.12 

1.22 

2.42 

3.62 

4.82 

6.02 

!  6 

2 

12 

22 

32 

42 

52 

62 

72 

82 

92 

1.02 

1.12 

1.22 

2.42 

3.62 

4.82 

6.02 

7 

9 

12 

22 

32 

42 

52 

62 

72 

82 

92 

1.02 

1.12 

1.22 

2.42 

3.62 

4.82 

6.02 

1  8 

3 

13 

23 

33- 

43 

53 

63 

73 

83 

93 

1.03 

1.13 

1.23 

2.43 

3.63 

4.83 

6.03 

9 

3 

13 

23 

33 

43 

53 

63 

73 

83 

93 

1.03 

1.13 

1.23 

2.43 

3.63 

4.83 

6.03 

10 

3 

13 

23 

33 

43 

53 

63 

73 

1   83 

93 

1.03 

1.13 

1.23 

2.43 

3.63 

4.83 

6.03 

11 

4 

14 

24 

34 

44 

54 

64 

74 

84 

94 

1.04 

1.14 

1.24 

2.44 

3.64 

4.84 

6.04 

112 

4 

14 

24 

34 

44 

54 

64 

74 

84 

94 

1.04 

1.14 

1.24 

2.44 

3.64 

4.84 

6.04 

13 

4 

14 

24 

34 

44 

54 

64 

74 

84 

94 

1.04 

1.14 

1.24 

2.44 

3.64 

4.84 

6.04 

14 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

1.05 

1.15 

1.25 

2.45 

3.65 

4.85 

6.05 

15 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

1.05 

1.15 

1.25 

2.45 

3.65 

4.85 

6.05 

16 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

1.05 

1.15 

1.25 

2.45 

3.65 

4.85 

6.05 

17 

6 

16 

26 

36 

46 

56 

66 

76 

86 

96 

1.06 

1.16 

1.26 

2.46 

3.66 

4.86 

6.06 

18 

6 

16 

26 

36 

46 

56 

66 

76 

86 

96 

1.06 

1.16 

1.26 

2.46 

3.66 

4.86 

6.06 

19 

6 

16 

26 

36 

46 

56 

66 

76 

86 

96 

1.06 

1.16 

1.26 

2.46 

3.66 

4.86 

6.06 

20 

7 

17 

27 

37 

47 

57 

67 

77 

87 

97 

1.07 

1.17 

1.27 

2.47 

3.67 

4.87 

6.07 

21 

7 

17 

27 

37 

47 

57 

67 

77 

87 

97 

1.07 

1.17 

1.27 

2.47 

3.67 

4.87 

6.07 

22 

7 

17 

27 

37 

47 

57 

67 

77 

87 

97 

1.07 

1.17 

1.27 

2.47 

3.67 

4.87 

6.07 

23 

8 

18 

28 

38 

48 

58 

68 

78 

88 

98 

1.08 

1.18 

1.28 

2.48 

3.68 

4.88 

6.08 

24 

8 

18 

28 

38 

48 

58 

68 

78 

88 

98 

1.08 

1.18 

1.28 

2.48 

3.68 

4.88 

6.08 

25 

8 

18 

28 

38 

48 

58 

68 

78 

88 

98 

1.08 

1.18 

1.28 

2.48 

3.68 

4.88 

6.08 

26 

9 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

79 

89 

99 

1.09 

1.19 

1.29 

2.49 

3.69 

4.89 

6.09 

27 

9 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

79 

89 

99 

1.09 

1.19 

1.29 

2.49 

3.69 

4.89 

6.09 

28 

9 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

79 

89 

99 

1.09 

1.19 

1.29 

2.49 

3.69 

4.89 

6.09 

29 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

2.50 

3.70 

4.90 

6.10 

13 

13  DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

11 

22 

33 

43 

54 

65 

76 

87 

98 

1.08 

1.19 

1.30 

2.60 

3.90 

5.20 

6.50 

1 

0 

11 

22 

33 

44 

55 

65 

76 

87 

98 

1.09 

1.20 

1.30 

2.60 

3.90 

5.20 

6.50 

2 

1 

12 

22 

33 

44 

55 

66 

77 

87 

98 

1.09 

1.20 

1.31 

2.61 

3.91 

5.21 

6  51 

3 

1 

12 

23 

34 

44 

55 

66 

77 

88 

99 

1.09 

1.20 

1.31 

2.61 

3.91 

5.21 

6.51 

4 

1 

12 

23 

34 

45 

56 

66 

77 

88 

99 

1.10 

1.21 

1.31 

2.61 

3.91 

5.21 

6.51 
6.52 

5 

2 

13 

23 

34 

45 

56 

67 

78 

88 

99 

1.10 

1.21 

1.32 

2.62 

3.92 

5.22 

6 

2 

13 

24 

35 

46 

56 

67 

78 

89 

1.00 

1.11 

1.21 

1.32 

2.62 

3.92 

5.22 

6.52  ! 

7 

3 

13 

24 

35 

46 

57 

68 

78 

89 

1.00 

1.11 

1.22 

1.33 

2.63 

3.93 

5.23 

6.53  I 

8 

3 

14 

25 

35 

46 

57 

68 

79 

90 

1.00 

1.11  • 

1.22 

1.33 

2.63 

3.93 

5.23 

6.53  | 

9 

3 

14 

25 

36 

47 

57 

68 

79 

90 

1.01 

1.12 

1.22 

1.33 

2.63 

3.93 

5.23 
5.24 

6.53  ! 
6.54 

|10 

4 

14 

25 

36 

47 

58 

69 

79 

90 

1.01 

1.12 

1.23 

1.34 

2.64 

3.94 

|H 

4 

15 

26 

36 

47 

58 

69 

80 

91 

1.01 

1.12 

1.23 

1.34 

2.64 

3.94 

5.24 

6.54 

|12 

4 

15 

26 

37 

48 

59 

69 

80 

91 

1.02 

1.13 

1.24 

1.34 

2.64 

3.94 

5.24 

6.54 

113 

5 

16 

26 

37 

48 

59 

70 

81 

91 

1.02 

1.13 

1.24 

1.35 

2.65 

3.95 

5.25 

6.55 

14 

5 

16 

27 

38 

48 

59 

70 

81 

92 

1.03 

1.13 

1.24 

1.35 

2.65 

3.95 

5.25 

6.55 
6.55 

115 

5 

16 

27 

38 

49 

60 

70 

81 

92 

1.03 

1.14 

1.25 

1.35 

2.65 

3.95 

5.25 

16 

6 

17 

27 

38 

49 

60 

71 

82 

92 

1.03 

1.14 

1.25 

1.36 

2.66 

3.96 

5.26 

6.56 

17 

6 

17 

28 

39 

49 

60 

71 

82 

93 

1.04 

1.14 

1.25 

1.36 

2.66 

3.96 

5.26 

6.56  i 

il8 

7 

17 

28 

39 

50 

61 

72 

82 

93 

1.04 

1.15 

1.26 

1.37 

2.67 

3.97 

5.27 

6.57  ' 

!19 

7 

18 

29 

39 

50 

61 

72 

83  ' 

94 

1.04 

1.15 

1.26 

1.37 

2.67 

3.97 

5.27 

6.57 

20 

7 

18 

29 

40 

51 

.61 

72 

83 

94 

1.05 

1.16 

1.26 

1.37 

2.67 

3.97 

5.27 

6.57 

21 

8 

18 

29 

40 

51 

62 

73 

83 

94 

1.05 

1.16 

1.27 

1.38 

2.68 

3.98 

5.28 

6.58 

i22 

8 

.  19 

30 

40 

51 

62 

73 

84 

95 

1.05 

1.16 

1.27 

1.38 

2.68 

3.98 

5.28 

6.58 

23 

8 

19 

30 

41 

52 

62 

73 

84 

95 

1.06 

1.17 

1.27 

1.38 

2.68 

3.98 

5.28 

6.58  ' 

24 

9 

20 

30 

41 

52 

63 

74 

85 

95 

1.06 

1.17 

1.28 

1.39 

2.69 

3.99 

5.29 

6.59  ! 

25 

9 

20 

31 

42 

52 

63 

74 

85 

96 

1.07 

1.17 

1.28 

1.39 

2.69 

3.99 

5.29 

6.59  | 

26 

9 

20 

31 

42 

53 

64 

74 

85 

96 

1.07 

1.18 

1.29 

1.39 

2.69 

3.99 

5.29 

6.59 ; 

27 

10 

21 

31 

42 

53 

64 

75 

86 

96 

1.07 

1.18 

1.29 

1.40 

2.70 

4.00 

5.30 

6.60 

28 

10 

21 

32 

43 

53 

64 

75 

86 

97 

1.08 

1.18 

1.29 

1.40 

2.70 

4.00 

5.30 

6.60 

i29 

10 

21 

32 

43 

54 

65 

75 

86 

97 

1.08 

1.19 

1.30   1.40 

2.70 

4.00 

5.30 

6.60 

14  DOLLARS. 

14 

Day 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

12 

23 

35 

47 

58 

70 

82 

93 

1.05 

1.17 

1.28 

1.40 

2.80 

4.20 

5.60 

7.00 

1 

0 

12 

24 

35 

47 

59 

70 

82 

94 

1.05 

1.17 

1.29 

1.40 

2.80 

4.20 

5.60 

7.00 

2 

1 

12 

24 

36 

47 

59 

.71 

82 

94 

1.06 

1.17 

1.29 

1.41 

2.81 

4.21 

5.61 

7.01 

3 

1 

13 

25 

36 

48 

60 

71 

83 

95 

1.06 

1.18 

1.30 

1.41 

2.81 

4.21 

5.61 

7.01 

4 

2 

13 

25 

37 

48 

60 

72 

83 

95 

1.07 

1.18 

1.30 

1.42 

2.82 

4.22 

5.62 

7.02 

5 

2 

14 

25 

37 

49 

60 

72 

84 

95 

1.07 

1.19 

1.30 

1.42 

2.82 

4.22 

5.62 

7.02 

6 

2 

14 

26 

37 

49 

61 

72 

84 

96 

1.07 

1.19 

1.31 

1.42 

2.82 

4.22 

5.62 

7.02 

7 

3 

14 

26 

38 

49 

61 

73 

84 

96 

1.08 

1.19 

1.31 

1.43 

2.83 

4.23 

5.63 

7.03 

8 

3 

15 

26 

38 

50 

61 

73 

85 

96 

1.08 

1.20 

1.31 

1.43 

2.83 

4.23 

5.63 

7.03 

9 

4 

15 

27 

39 

50 

62 

74 

85 

97 

1.09 

1.20. 

1.32 

1.44 

2.84 

4.24 

5.64 

7.04 

10 

4 

16 

27 

39 

51 

62 

74 

86 

97 

1.09 

1.21 

1.32 

1.44 

2.84 

4.24 

5.64 

7.04 

11 

4 

16 

28 

39 

51 

63 

74 

86 

98 

1.09 

1.21 

1.33 

1.44 

2.84 

4.24 

5.64 

7.04 

12 

5 

16 

28 

40 

51 

63 

75 

86 

98 

1.10 

1.21 

1.33 

1.45 

2.85 

4.25 

5.65 

7.05 

13 

5 

17 

28 

40 

52 

63 

75 

87 

98 

1.10 

1.22 

1.33 

1.45 

2.85 

4.25 

5.65 

7.05 

14 

5 

17 

29 

40 

52 

64 

75 

87 

99 

1.10 

1.22 

1.34 

1.45 

2.85 

4.25 

5.65 

7.05 

15 

6 

18 

29 

41 

53 

64 

76 

88 

99 

1.11 

1.23 

1.34 

1.46 

2.86 

4.26 

5.66 

7.06 

16 

6 

18 

30 

41 

53 

65 

76 

88 

1.00 

1.11 

1.23 

1.35 

1.46 

2.86 

4.26 

5.66 

7.06 

17 

7 

18 

30 

42 

53 

65 

77 

88 

1.00 

1.12 

1.23 

1.35 

1.47 

2.87 

4.27 

5.67 

7.07 

18 

7 

19 

30 

42 

54 

65 

77 

89 

1.00 

1.12 

1.24 

1.35 

1.47 

2.87 

4.27 

5.67 

7.07 

19 

7 

19 

31 

42 

54 

66 

77 

89 

1.01 

1.12 

1.24 

1.36 

1.47 

2.87 

4.27 

5.67 

7.07 

20 

8 

19 

31 

43 

54 

66 

78 

89 

1.01 

1.13 

1.24 

1.36 

1.48 

2.88 

4.28 

5.68 

7.08 

21 

8 

20 

32 

43 

55 

67 

78 

90 

1.02 

1.13 

1.25 

1.37 

1.48 

2.88 

4.28 

5.68 

7.08 

22 

9 

20 

32 

44 

55 

67 

79 

90 

1.02 

1.14 

1.25 

1.37 

1.49 

2.89 

4.29 

5.69 

7.09 

23 

9 

21 

32 

44 

56 

67 

79 

91 

1.02 

1.14 

1.26 

1.37 

1.49 

2.89 

4.29 

5.69 

7.09 

24 

9 

21 

33 

44 

56 

68 

79 

91 
91 

1.03 

1.14 

1.26 

1.38 

1.49 

2.89 

4.29 

5.69 

7.09 

25 

10 

21 

33 

45 

56 

68 

80 

1.03 

1.15 

1.26 

1.38 

1.50 

2.90 

4.30 

5.70 

7.10 

26 

10 

22 

33 

45 

57 

68 

80 

92 

1.03 

1.15 

1.27 

1.38 

1.50 

2.90 

4.30 

5.70 

7.10 

27 

11 

22 

34 

46 

57 

69 

81 

92 

1.04 

1.16 

1.27 

1.39 

1.51 

2.91 

4.31 

5.71 

7.11 

28 

11 

23 

34 

46 

58 

69 

81 

93 

1.04 

1.16 

1.28 

1.39 

1.51 

2.91 

4.31 

5.71 

7.11 

29 

11 

23 

35 

46 

58 

70 

81 

93 

1.05 

1.16 

1.28 

1.40 

1.51 

2.91 

4.31 

5.71 

7.11 

15 

15  DOLLARS. 

Day 
0 

IMo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mo  s 

10xMo. 

11  Mo. 

lYr. 

2  Yrs- 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs.1 

Int. 

13 

25 

38 

50 

63 

75 

88 

1.00 

1.13 

1.25 

1.38 

1.50 

3.00 

4.50 

6.00 

7.50 

1 

0 

13 

25 

38 

50 

63 

75 

88 

1.00 

1.13 

1.25 

1.38 

1.50 

3.00 

4.50 

6.00 

7.50 

2 

1 

13 

26 

38 

51 

63 

76 

88 

1.01 

1.13 

1.26 

1.38 

1.51 

3.01 

4.51 

6.01 

7.51 

3 

1 

14 

26 

39 

51 

64 

76 

89 

1.01 

1.14 

1.26 

1.39 

1.51 

3.01 

4.51 

6.01 

7.51 

4 

2 

14 

27 

39 

52 

64 

77 

89  - 

1.02 

1.14 

1.27 

1.39 

1.52 

3.02 

4.52 

6.02 

7.52 

5 

2 

15 

27 

40 

52 

65 

77 

90 

1.02 

1.15 

1.27 

1.40 

1.52 

3.02 

4.52 

6.02 

7.52 

6 

3 

15 

28 

40 

53 

65 

78 

90 

1.03 

1.15 

1.28 

1.40 

1.53 

3.03 

4.53 

6.03 

7.53 

7 

3 

15 

28 

40 

53 

65 

78 

90 

1.03 

1.15 

1.28 

1.40 

1.53 

3.03 

4.53 

6.03 

7.53 

8 

3 

16 

28 

41 

53 

66 

78 

91 

1.03 

1.16 

1.28 

1.41 

1.53 

3.03 

4.53 

6.03 

7.53 

9 

4 

16 

29 

41 

54 

66 

79 

91 

1.04 

1.16 

1.29 

1.41 

1.54 

3.04 

4.54 

6.04 

7.54 

10 

4 

17 

29 

42 

54 

67 

79 

92 

1.04 

1.17 

1.29 

1.42 

1.54 

3.04 

4.54 

6.04 

7.54 

11 

5 

17 

30 

42 

55 

67 

80 

92 

1.05 

1.17 

1.30 

1.42 

1.55 

3.05 

4.55 

6.05 

7.55 

12 

5 

18 

30 

43 

55 

68 

80 

93 

1.05 

1.18 

1.30 

1.43 

1.55 

3.05 

4.55 

6.05 

7.55 

13 

5 

18 

30 

43 

55 

68 

80 

93 

1.05 

1.18 

1.30 

1.43 

1.55 

3.05 

4.55 

6.05 

7.55 

14 

6 

18 

31 

43 

56 
56 

68 

81 

93 

1.06 

1.18 

1.31 

1.43 

1.56 

3.06 

4.56 

6.06 

7.56 

15 

6 

19 

31 

44 

69 

81 

94 

1.06 

1.19 

1.31 

1.44 

1.56 

3.06 

4.56 

6.06 

7.56 

16 

7 

19 

32 

44 

57 

69 

82 

94 

1.07 

1.19 

1.32 

1.44 

1.57 

3.07 

4.57 

6.07 

7.57 

17 

7 

20 

32 

45 

57 

70 

82 

95 

1.07 

1.20 

1.32 

1.45 

1.57 

3.07 

4.57 

6.07 

7.57 

18 

8 

20 

33 

45 

58 

70 

83 

95 

1.08 

1.20 

1.33 

1.45 

1.58 

3.08 

4.58 

6.08 

7.58 

19 

8 

20 

33 

45 

58 

70 

83 

95 

1.08 

1.20 

1.33 

1.45 

1.58 

3.08 

4.58 

6.08 

7.58 

20 

8 

21 

33 

46 

58 

71 

83 

96 

1.08 

1.21 

1.33 

1.46 

1.58 

3.08 

4.58 

6.08 

7.58 

21 

9 

21 

34 

46 

59 

71 

84 

96 

1.09 

1.21 

1.34 

1.46 

1.59 

3.09 

4.59 

6.09 

7.59 

22 

9 

22 

34 

47 

59 

72 

84 

97 

1.09 

1.22 

1.34 

1.47 

1.59 

3.09 

4.59 

6.09 

7.59 

23 

10 

22 

35 

47 

60 

72 

85 

97 

1.10 

1.22 

1.35 

1.47 

1.60 

3.10 

4.60 

6.10 

7.60 

24 

10 

23 

35 

48 

60 

73 

85 

98 

1.10 

1.23 

1.35 

1.48 

1.60 

3.10 

4.60 

6.10 

7.60 

25 

10 

23 

35 

48 

60 

73 

85 

98 

1.10 

1.23 

1.35 

1.48 

1.60 

3.10 

4.60 

6.10 

7.60 

26 

11 

23 

36 

48 

61 

73 

86 

98 

1.11 

1.23 

1.36 

1.48 

1.61 

3.11 

4.61 

6.11 

7.61 

27 

11 

24 

36 

49 

61 

74 

86 

99 

1.11 

1.24 

1.36 

1.49 

1.61 

3.11 

4.61 

6.11 

7.61  | 

28 

12 

24 

37 

49 

62 

74 

87 

99 

1.12 

1.24 

1.37 

1.49 

1.62 

3.12 

4.62 

6.12 

7.621 

29 

12 

25 

37 

50 

62 

75 

87 

1.00 

1.12 

1.25 

1.37 

1.50 

1.62 

3.12 

4.62 

6.12 

7.62  i 

g 

»  DOLLARS. 

8 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo- 

11  Mo. 

lYr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

7 

13 

20 

27 

33 

40 

47 

53 

60 

67 

73 

80 

1.60 

2.40 

3.20 

4.00 

1 

0 

7 

14 

20 

27 

34 

40 

47 

54 

60 

67 

74 

80 

1.60 

2.40 

3.20 

4.00 

2 

0 

7 

14 

20 

27 

34 

40 

47 

54 

60 

67 

74 

80 

1.60 

2.40 

3.20 

4.00 

3 

1 

7 

14 

21 

27 

34 

41 

47 

54 

61 

67 

74 

81 

1.61 

2.41 

3.21 

4.01 

!  4 

1 

8 

14 

21 

28 

34 

41 

48 

54 

61 

68 

74 

81 

1.61 

2.41 

3.21 

4.01 

)  5 

1 

8 

14 

21 

28 

34 

41 

48 

54 

61 

68 

74 

81 

1.61 

2.41 

3.21 

4.01 

6 

1 

8 

15 

21 

28 

35 

41 

48^ 
■  48  \ 

55 

61 

68 

75 

81 

1.61 

2.41 

3.21 

4.01 

7 

2 

8 

15 

22 

28 

35 

42 

55 

62 

68 

75 

82 

1.62 

2.42 

3.22 

4.02 

8 

•  2 

8 

15 

22 

28 

35 

42 

48 

)  55 

62 

68 

75 

82 

1.62 

2.42 

3.22 

4.02 

9 

2 

9 

15 

22 

22~~ 

29 

35 

42 

49 

'  55 

62 

69 

75 

82 

1.62 

2.42 

3.22 

4.02 

10 

2 

9 

16 

29 

36 

42 

49 

56 

62 

69 

76 

82 

1.62 

2.42 

3.22 

4.02 

11 

2 

9 

16 

22 

29 

36 

42 

49 

56 

62 

69 

76 

82 

1.62 

2.42 

3.22 

4.02 

12 

3 

9 

16 

23 

29 

36 

43 

49 

56 

63 

69 

76 

83 

1.63 

2.43 

3.23 

4.03 

13 

3 

10 

16 

23 

30 

36 

43 

50 

56 

63 

70 

76 

83 

1.63 

2.43 

3.23 

4.03 

14 

3 

10 

16 

23 

30 

36 

43 

50 

56 

63 

70 

76 

83 

1.63 

2.43 
2.43 

3.23 

4.03 

15 

3 

10 

17 

23 

30 

37 

43 

50 

57 

63 

70 

77 

83 

1.63 

3.23 

4.03 

16 

4 

10 

17 

24 

30 

37 

44 

50 

57 

64 

70 

77 

84 

1.64 

2.44 

3.24 

4.04 

17 

4 

10 

17 

24 

30 

37 

44 

50 

57 

64 

70 

77 

84 

1.64 

2.44 

3.24 

4.04 

18 

4 

11 

17 

24 

31 

37 

44 

51 

57 

64 

71 

77 

84 

1.64 

2.44 

3.24 

4.04 

19 

4 

11 

18 

24 

31 

38 

44 

51 

58 

64 

71 

78 

84 

1.64 

2.44 

3.24 
3.24 

4.04 

20 

4 

11 

18 

24 

31 

38 

44 

51 

58 

64 

71 

78 

84 

1.64 

2.44 

4.04 

21 

5 

11 

18 

25 

31 

38 

45 

51 

58 

65 

71 

78 

85 

1.65 

2.45 

3.25 

4.05 

22 

5 

12 

18 

25 

32 

38 

45 

52 

58 

65 

72 

78 

85 

1.65 

2.45 

3.25 

4.05 

23 

5 

12 

18 

25 

32 

38 

45 

52 

58 

65 

72 

78 

85 

1.65 

2.45 

3.25 

4.05 

24 

5 

12 

19 

25 

32 

39 

45 

52 

59 

65 

72 

79 

85 
86 

1.65 

2.45 

3.25 

4.05 

25 

6 

12 

19 

26 

32 

39 

46 

52 

59 

66 

72 

79 

1.66 

2.46 

3.26 

4.06 

26 

6 

12 

19 

26 

32 

39 

46 

52 

59 

66 

72 

79 

86 

1.66 

2.46 

3.26 

4.06 

27 

6 

13 

19 

26 

33 

39 

46 

53 

59 

66 

73 

79 

86 

1.66 

2.46 

3.26 

4.06 

28 

6 

13 

20 

26 

33 

40 

46 

53 

60 

66 

73 

80 

86 

1.66 

2.46 

3.26 

4.06 

29 

6 

13 

20 

26 

33 

40 

46 

53 

60 

66 

73 

80 

86 

1.66 

2.46 

3.26 

4.06 

9    JDOLLA-RS. 


;Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

75- 

11  Mo. 

83 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs! 

0 

Int. 

8 

15 

23 

30 

38 

45 

53 

60 

68 

90 

1.80 

2.70 

3.60 

4.50 

1 

0 

8 

15 

23 

30 

38 

45 

53 

60 

68 

75 

83 

90 

1.80 

2.70 

3.60 

4.50 

2 

1 

8 

16 

23 

31 

38 

46 

53 

61 

68 

76 

83 

91 

1.81 

2.71 

3.61 

4.51 

3 

1 

8 

16 

23 

31 

38 

46 

53 

61 

68 

76 

83 

91 

1.81 

2.71 

3.61 

4.51 

4 

1 

9 

16 

24 

31 

39 

46 

54 

61 

69 

76 
76 

84 

91 

1.81 

2.71 

3.61 

4.51 

5 

1 

9 

16 

24 

31 

39 

46 

54 

61 

69 

84 

91 

1.81 

2.71 

3.61 

4.51 

6 

2 

9 

17 

24 

32 

39 

47 

54 

62 

69 

77 

84 

92 

1.82 

2.72 

3.62 

4.52 

7 

2 

9 

17 

24 

32 

39 

47 

54 

62 

69 

77 

84 

i   92 

1.82 

2.72 

3.62 

4.52 

8 

2 

10 

17 

25 

32 

40 

47 

55 

62 

70 

77 

85 

92 

1.82 

2.72 

3.62 

4.52 

9 

2 

10 

17 

25 

32 

40 

47 

55 

62 

70 

77 
78 

85 

92 

1.82 

2.72 

3.62 

4.52 

10 

3 

10 

18 

25 

33 

40 

48 

55 

63 

70 

85 

93 

1.83 

2.73 

3.63 

4.53 

11 

3 

10 

18 

25 

33 

40 

48 

55 

63 

70 

78 

85 

93 

1.83 

2.73 

3.63 

4.53 

12 

3 

11 

18 

26 

33 

41 

48 

56 

63 

71 

78 

.86 

93 

1.83 

2.73 

3.63 

4.53 

13 

3 

11 

18 

26 

33 

41 

48 

56 

63 

71 

78 

86 

93 

1.83 

2.73 

3.63 

4.53 

14 

4 

11 

19 

26 

34 

41 

49 

56 

64 

71 

79 

86 
86 

94 

1.84 

2.74 

3.64 

4.54 

15 

4 

11 

19 

26  i 

34 

41 

49 

56 

64 

71 

79 

94 

1.84 

2.74 

3.64 

4.54 

16 

4 

12 

19 

27 

34 

42 

49 

57 

64 

72 

79 

87 

94 

1.84 

2.74 

3.64 

4.54 

17 

4 

12 

19 

27 

34 

42 

49 

57 

64 

72 

79 

87 

94 

1.84 

2.74 

3.64 

4.54 

18 

5 

12 

20 

27 

35 

42 

50 

57 

65 

72 

80 

87 

95 

1.85 

2.75 

3.65 

4.55 

19 

5 

12 

20 

27 

35 

42 

50 

57 

65 

72 

80 

87 
88 

95 

1.85 

2.75 

3.65 

4.55 

20 

5 

13 

20 

28 

35 

43 

50 

58 

65 

73 

80 

95 

1.85 

2.75 

3.65 

4.55 

21 

5 

13 

20 

28 

35 

43 

50 

58 

65 

73 

80 

88 

95 

1.85 

2.75 

3.65 

4.55 

22 

6 

13 

21 

28 

36 

43 

51 

58 

66 

73 

81 

88 

96 

1.86 

2.76 

3.66 

4.56 

23 

6 

13 

21 

28 

36 

43 

51 

58 

66 

73 

81 

88 

96 

1.86 

.  2.76 

3.66 

4.56 

24 

6 

14 

21 

29 

36 

44 

51 

59 

66 

74 

81 
81 

89 

96 

1.86 

,:  2.76 

3.66 

4.56 

25 

6 

14 

21 

29 

36 

44 

51 

59 

66 

74 

89 

96 

1.86 

2.76 

3.66 

4.56 

26 

7 

14 

22 

29 

37 

44 

52 

59 

67 

74 

82 

89 

97 

1.87 

2.77 

3.67 

4.57 

27 

7 

14 

22 

29 

37 

44 

52 

59 

67 

74 

82 

89 

97 

1.87 

2.77 

3.67 

4.57 

28 

7 

15 

22 

30 

37 

45 

52 

60 

67 

75 

82 

90 

97 

1.87 

2.77 

3.67 

4.57 

29 

7 

15 

22 

30 

37 

45 

52 

60 

67 

75 

82 

90 

97 

1.87 

2.77 

3.67 

4.57 

lO  DOLLARS. 

10 

Day 
0 

:  1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

1.00 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

Int. 

8 

17 

25 

33 

42 

50 

58 

67 

75 

83 

92 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

1 

0 

9 

17 

25 

34 

42 

50 

59 

67 

75 

84 

92 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

2 

1 

9 

17 

26 

34 

42 

51 

59 

67 

76 

84 

92 

1.01 

2.01 

3.01 

4.01 

5.01  | 

3 

1 

9 

18 

26 

34 

43 

51 

59 

68 

76 

84 

93 

1.01 

2.01 

3.01 

4.01 

5.01  1 

4 

1 

9 

18 

26 

34 

43 

51 

.  59 

68 

76 

84 

93 

1.01 

2.01 

3.01 

4.01 

5.01 

5 

1 

10 

18 

26 

35 

43 

51 

60 

68 

76 

85 

93 

1.01 

2.01 

3.01 

4.01 

5.01 

6 

2 

10 

18 

27 

35 

43 

52 

60 

68 

77 

85 

93 

1.02 

2.02 

3.02 

4.02 

5.02  ! 

7 

2 

10 

19 

27 

35 

44 

52 

60 

69 

77 

85 

94 

1.02 

2.02 

3.02 

4.02 

5.02 

8 

2 

11 

19 

27 

36 

44 

52 

61 

69 

77 

86 

94 

1.02 

2.02 

3.02 

4.02 

5.02 

9 

3 

11 

19 

28 

36 

44 

53 

61 

69 

78 

86 

94 

1.03 

2.03 

3.03 

4.03 

5.03 

10 

3 

11 

19 

28 

36 

44 

53 

61 

69 

78 

86 

94 

1.03 

2.03 

3.03 

4.03 

5.03 

11 

3 

11 

20 

28 

36 

45 

53 

61 

70 

78 

86 

95 

1.03 

2.03 

3.03 

4.03 

5.03 

12 

3 

12 

20 

28 

37 

45 

53 

62 

70 

78 

87 

95 

1.03 

2.03 

3.03 

4.03 

5.03 

13 

4 

12 

20. 

29 

37 

45 

54 

62 

70 

79 

87 

95 

1.04 

2.04 

3.04 

4.04 

5.04 

14 

4 

12 

21 

29 

37 

46 

54 

62 

71 

79 

87 

96 

1.04 

2.04 
2.04 

3.04 

4.04 
4.04 

5.04 

15 

4 

13 

21  - 

29 

38 

46 

54 

63 

71 

79 

88 

96 

1.04 

3.04 

5.04 

16 

4 

13 

21 

29 

38 

46 

54 

63 

71 

79 

88 

96 

1.04 

2.04 

3.04 

4.04 

5.04 

17 

5 

13 

21 

30 

38 

46 

55 

63 

71 

80 

88 

96 

1.05 

2.05 

3.05 

4.05 

5.05 

18 

5 

13 

22 

30 

38 

47 

55 

63 

72 

80 

88 

97 

1.05 

2.05 

3.05 

4.05 

5.05 

19 

5 

14 

22 

30 

39 

47 

55 

64 

72 

80 

89 

97 

1.05 

2.05 

3.05 

4.05 

5.05 

20 

6 

14 

22 

31 

39 

47 

56 

64 

72 

81 

89 

97 

1.06 

2.06 

3.06 

4.06 

5.06  ; 

21 

6 

14 

23 

31 

39 

48 

56 

64 

73 

81 

89 

98 

1.06 

2.06 

3.06 

4.06 

5.06  ! 

22 

6 

14 

23 

31 

39 

48 

56 

64 

73 

81 

89 

98 

1.06 

2.06 

3.06 

4.06 

5.06  t 

23 

6 

15 

23 

31 

40 

48 

56 

65 

73 

81 

90 

98 

1.06 

2.06 

3.06 

4.06 

5.06 

24 

7 

15 

23 

32 

40 

48 

57 

65 

73 

82 

90 

98 

1.07 

2.07 

3.07 

4.07 

5.07 

5.07 

25 

7 

15 

24 

32 

40 

49 

57 

65 

74 

82 

90 

99 

1.07 

2.07 

3.07 

4.07 

26 

7 

16 

24 

32 

41 

49 

57 

66 

74 

82 

91 

99 

1.07 

2.07 

3.07 

4.07 

5.07 

27 

8 

16 

24 

33 

41 

49 

58 

66 

74 

83 

91 

99 

1.08 

2.08 

3.08 

4.08 

5.08 

28 

8 

16 

24 

33 

41 

49 

58 

66 

74 

83 

91 

99 

1.08 

2.08 

3.08 

4.08 

5.08 

29 

8 

16 

25 

33 

41 

50 

58 

66 

75 

83 

91 

1.00 

1.08 

2.08 

3.08 

4.08 

5.08 

11 

11  DOLLARS. 

flay 

IMo. 

2Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

9 

18 

28 

37 

46 

55 

64 

73 

83 

92 

1.01 

1.10 

2.20 

3.30 

4.40 

5.50 

1 

0 

9 

19 

28 

37 

46 

55 

64 

74 

83 

92 

1.01 

1.10 

2.20 

3.30 

4.40 

5.50 

2 

1 

10 

19 

28 

37 

46 

56 

65 

74 

83 

92 

1.01 

1.11 

2.21 

3.31 

4.41 

5.51 

3 

1 

10 

19 

28 

38 

47 

56 

65 

74 

83 

93 

1.02 

1.11 

2.21 

3.31 

4.41 

5.51 

4 

1 

10 

20 

29 

38 

47 

56 

65 

75 

84 

93 

1.02 

1.11 

2.21 

3.31 

4.41 

5.51 

5 

2 

11 

20 

29 

38 

47 

57 

66 

75 

84 

93 

1.02 

1.12 

2.22 

3.32 

4.42 

5.52 

6 

2 

11 

20 

29 

39 

48 

57 

66 

75 

84 

94 

1.03 

1.12 

2.22 

3.32 

4.42 

5.52 

7 

2 

11 

20 

30 

39 

48 

57 

66 

75 

85 

94 

1.03 

1.12 

2.22 

3.32 

4.42 

5.52 

8 

2 

12 

21 

30 

39 

48 

57 

67 

76 

85 

94 

1.03 

1.12 

2.22 

3.32 

4.42 

5.52 

9 

3 

12 

21 

30 

39 

49 

58 

67 

76 

85 

94 

1.04 

1.13 

2.23 

3.33 

4.43 

5.53 

10 

3 

12 

21 

31 

40 

49 

58 

67 

76 

86 

95 

1.04 

1.13 

2.23 

3.33 

4.43 

5.53 

11 

3 

13 

22 

31 

40 

49 

58 

68 

77 

86 

95 

1.04 

1.13 

2.23 

3.33 

4.43 

5.53 

12 

4 

13 

22 

31 

40 

50 

59 

68 

77 

86 

95 

1.05 

1.14 

2.24 

3.34 

4.44 

5.54 

13 

4 

13 

22 

31 

41 

50 

59 

68 

77 

86 

96 

1.05 

1.14 

2.24 

3.34 

4.44 

5.54 

14 

4 

13 

23 

32 

41 

50 

59 

68 

78 

87 

96 

1.05 

1.14 

2.24 

3.34 

4.44 

.5.54 

15 

5 

14 

23 

32 

41 

50 

60 

69 

78 

87 

96 

1.05 

1.15 

2.25 

3.35 

4.45 

5.55 

16 

5 

14 

23 

32 

42 

51 

60 

69 

78 

87 

97 

1.06 

1.15 

2.25 

3.35 

4.45 

5.55 

17 

5 

14 

24 

33 

42 

51 

60 

69 

79 

88 

97 

1.06 

1.15 

2.25 

3.35 

4.45 

5.55 

18 

6 

15 

24 

33 

42 

51 

61 

70 

79 

88 

97 

1.06 

1.16 

2.26 

3.36 

4.46 

5.56 

19 

6 

15 

24 

33 

42 

52 

61 

70 

79 

88 

97 

1.07 

1.16 

2.26 

3.36 

4.46 

5.56 

20 

6 

15 

24 

34 

43 

52 

61 

70 

79 

89 

98 

1.07 

1.16 

2.26 

3.36 

4.46 

5.56 

21 

6 

16 

25 

34 

43 

52 

61 

71 

80 

89 

98 

1.07 

1.16 

2.26 

3.36 

4.46 

5.56 

22 

7 

16 

25 

34 

43 

53 

62 

71 

80 

89 

98 

1.08 

1.17 

2.27 

3.37 

4.47 

5.57 

23 

7 

16 

25 

35 

44 

53 

62 

71 

80 

90 

99 

1.08 

1.17 

2.27 

3.37 

4.47 

5.57 

24 

7 

17 

26 

35 

44 

53 

62 

72 

81 

90 

99 

1.08 

1.17 

2.27 

3.37 

4.47 

5.57 

25 

8 

17 

26 

35 

44 

53 

63 

72 

81 

90 

99 

1.08 

1.18 

2.28 

3.38 

4.48 

5.58 

26 

8 

17 

26 

35 

45 

54 

63 

72 

81 

90 

1.00 

1.09 

1.18 

2.28 

3.38 

4.48 

5.58 

27 

8 

17 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

82 

91 

1.00 

1.09 

1.18 

2.28 

3.38 

4.48 

5.58 

28 

9 

18 

27 

36 

45 

54 

64 

73 

82 

91 

1.00 

1.09 

1.19 

2.29 

3.39 

4.49 

5.59 

29 

9 

18 

27 

36 

46 

55 

64 

73 

82 

91 

1.01 

1.10 

1.19 

2.29 

3.39 

4.49 

5.59 

16  DOLLARS. 

16 

Hay 

1  Mo. 

2  Mos 

3  Mos 

'4  Mos. 

5  Mos 

6  Mos. 

7  Mos 

8  Mos. 

19  Mos. 

10  Mo- 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs 

0 

Int. 

13 

27 

40 

53 

67 

80 

93 

1.07 

'  1.20 

1.33 

1.47 

1.60 

3.20 

4.80 

6.40 

8.00 

1 

0 

14 

27 

40 

54 

67 

80 

94 

1.07 

1.20 

1.34 

1.47 

1.60 

3.20 

4.80 

6.40 

8.00 

2 

1 

14 

28 

41 

54 

68 

81 

94 

1.08 

1.21 

1.34 

1.48 

1.61 

3.21 

4.81 

6.41 

8.01 

3 

1 

15 

28 

41 

55 

68 

81 

95 

1.08 

1.21 

1.35 

1.48 

1.61 

3.21 

4.81 

6.41 

8.01 

4 

2 

15 

28 

42 

55 

68 

82 

95 

1.08 

1.22 
1.22 

1.35 
1.36 

1.48 
1.49 

1.62 

3.22 

4.82 

6.42 

8.02 

0 

2 

16 

29 

42 

56 

69 

82 

96 

1.09 

1.62 

3.22 

4.82 

6.42 

8.02- 

6 

3 

16 

29 

43 

56 

69 

83 

96 

1.09 

1.23 

1.36 

1.49 

1.63 

3.23 

4.83 

6.43 

8.03 

7 

3 

16 

30 

43 

56 

70 

83 

96 

1.10 

1.23 

1.36 

1.50 

1.63 

3.23 

4.83 

6.43 

8.03 

8 

4 

17 

30 

44 

57 

70 

84 

97 

1.10 

1.24 

1.37 

1.50 

1.64 

3.24 

-  4.84 

6.44 

8.04 

9 

i 

17 

31 

44 

57 

71 

84 

97 

1.11 

1.24 

1.37 

1.51 

1.64 

3.24 

4.84 

6.44 

8.04 

10 

4 

18 

31 

44 

58 

71 

84 

98 

1.11 

1.24 

1.38 

1.51 

1.64 

3.24 

4.84 

6.44 

8.04 

11 

5 

18 

32 

45 

58 

72 

85 

98 

1.12 

1.25 

1.38 

1.52 

1.65 

3.25 

4.85 

6.45 

8.05 

12 

5 

19 

32 

45 

59 

72 

85 

99 

1.12 

1.25 

1.39 

1.52 

1.65 

3.25 

4.85 

6.45 

8.05 

13 

6 

19 

32 

46 

59 

72 

86 

99 

1.12 

1.26 

1.39 

1.52 

1.66 

3.26 

4.86 

6.46 

8.06 

14 

6 

20 

33 

46 

60 

73 

86 

1.00 

1.13 

1.26 
1.27 

1.40 

1.53 
1.53 

1.66 

3.26 

4.86 

6.46 

8.06 

15 

7 

20 

33 

47 

60 

73 

87 

1.00 

1.13 

1.40 

1.67 

3.27 

4.87 

6.47 

8.07 

16 

7 

20 

34 

47 

60 

74 

87 

1.00 

1.14 

1.27 

1.40 

1.54 

1.67 

3.27 

4.87 

6.47 

8.07 

17 

8 

21 

34 

48 

61 

74 

88 

1.01 

1.14 

1.28 

1.41 

1.54 

1.68 

3.28 

4.88 

6.48 

8.08 

18 

8 

21 

35 

48 

61 

75 

88 

1.01 

1.15 

1.28 

1.41 

1.55 

1.68 

3.28 

4.88 

6.48 

8.08 

19 

8 

22 

35 

48 

62 

75 

88 

1.02 

1.15 

1.28 

1.42 

1.55 

1.68 

3.28 

4.88 

6.48 

8.08 

20 

9 

22 

36 

49 

62 

76 

89 

1.02 

1.16 

1.29 

1.42 

1.56 

1.69 

3.29 

4.89 

6.49 

8.09 

21 

9 

23 

36 

49 

63 

76 

89 

1.03 

1.16 

1.29 

1.43 

1.56 

1.69 

3.29 

4.89 

6.49 

8.09 

22 

10 

23 

36 

50 

63 

76 

90 

1.03 

1.16 

1.30 

1.43 

1.56 

1.70 

3.30 

4.90 

6.50 

8.10 

23 

10 

24 

37 

50 

64 

77 

90 

1.04 

1.17 

1.30 

1.44 

1.57 

1.70 

3.30 

4.90 

6.50 

8.10 

24 

11 

24 

37 

51 

64 

77 

91 

1.04 

1.17 

1.31 

1.44 
1.44 

1.57 

1.71 

3.31 

4.91 

6.51 

8.11 

25 

11 

24 

38 

51 

64 

78 

91 

1.04 

1.18 

1.31 

1.58 

1.71 

3.31 

4.91 

6.51 

8.11 

26 

12 

25 

38 

52 

65 

78 

92 

1.05 

1.18 

1.32 

1.45 
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1.14 

1.28 

1.42 
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5.11 
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1.57 
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1.60 

1.74  ; 

3.44 
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6.93 

8.63 

2S 

13 

27 

42 

56 

70 

84 

98 

1.12 

1.27  !  1.41 

1.55 

i  1.69 

1.83 

3.53 

|  5.23 

6.93 
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1.51 
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7.63 
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1.81 
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43 

59 

75 

91 

1.07 

1.22 

1.38 

1.54 

1.70 

1.86 

2.02 
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44 
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8.02 

10.02 

4 

2 

19 

36 

52 

69 

86 
86 

1.02 

1.19 

1.36 

1.52 

1.69 

1.86 

2.02 

4.02 

6.02 

8.02 

10.02 

5 

3 

19 

36 

53 

69 

1.03 

1.19 

1.36 

1.53 

1.69 

1.86 

2.03 

4.03 

6.03 

8.03 

10.03 

6 

3 

20 

37 

53 

70 

87 

1.03 

1.20 

1.37 

1.53 

1.70 

1.87 

2.03 

4.03 

6.03 

8.03 

10.03 

7 

± 

21 

37 

54 

71 

87 

1.04 

1.21 

1.37 

1.54 

1.71 

1.87 

2.04 

4.04 

6.04 

8.04 

10.04 

8 

4 

21 

38 

54 

71 

88 

1.04 

1.21 

1.38 

1.54 

1.71 

1.88 

2.04 

4.04 

6.04 

8.04 

10.04 

9 

5 

22 

38 

55 

72 

88 

1.05 

1.22 

1.38 
1.39 

1.55 

1.72 

1.88 

2.05 

4.05 

6.05 

8.05 

10.05 

10 

6 

22 

39 

56 

72 

89 

1.06 

1.22 

1.56 

1.72 

1.89 

2.06 

4.06 

6.06 

8.06 

10.06 

11 

6 

23 

39 

56 

73 

89 

1.06 

1.23 

1.39 

1.56 

1.73 

1.89 

2.06 

4.06 

6.06 

8.06 

10.06 

12 

7 

23 

40 

57 

73 

90 

1.07 

1.23 

1.40 

1.57 

1.73 

1.90 

2.07 

4.07 

6.07 

8.07 

10.07 

13 

7 

24 

41 

57 

74 

91 

1.07 

1.24 

1.41 

1.57 

1.74 

1.91 

2.07 

4.07 

6.07 

8.07 

10.07 

14 
15 

8 

24 

41 

58 

74 

91 

1.08 

1.24 

1.41 

1.58 

1.74 

1.91 

2.08 

4.08 

6.08 

8.08 

10.08 

8 

25 

42 

58 

75 

92 

1.08 

1.25 

1.42 

1.58 

1.75 

1.92 

2.08 

4.08 

6.08 

8.08 

10.08 

16 

9 

26 

42 

59 

76 

92 

1.09 

1.26 

1.42 

1.59 

1.76 

1.92 

2.09 

4.09 

6.09 

8.09 

10.09 

17 

9 

26 

43 

59 

76 

93 

1.09 

1.26 

1.43 

1.59 

1.76 

1.93 

2.09 

4.09 

6.09 

8.09 

10.09 

18 

10 

27 

43 

60 

77 

93 

1.10 

1.27 

1.43 

1.60 

1.77 

1.93 

2.10 

4.10 

6.10 

8.10 

10.10 

19 

11 

♦  27 

44 

61 

77 

94 

1.11 
1.11 

1.27 

1.44 

1.61 

1.77 

1.94 

2.11 

4.11 

6.11 

8.11 

10.11 

20 

11 

28 

44 

61 

78 

94 

1.28 

1.44 

1.61 

1.78 

1.94 

2.11 

4.11 

6.11 

8.11 

10.11 

21 

12 

28 

45 

62 

78 

95 

1.12 

1.28 

1.45 

1.62 

1.78 

1.95 

2.12 

4.12 

6.12 

8.12 

10.12 

22 

12 

29 

46 

62 

79 

96 

1.12 

1.29 

1.46 

1.62 

1.79 

1.96 

2.12 

4.12 

6.12 

8.12 

10.12 

23 

13 

29 

46 

63 

79 

96 

1.13 

1.29 

1.46 

1.63 

1.79 

1.96 

2.13 

4.13 

6.13 

8.13 

10.13 

24 

13 

30 

47 

63 

80 

97 

1.13 

1.30 

1.47 

1.63 

1.80 

1.97 

2.13 

4.13 

6.13 

8.13 

10.13 

25 

14 

31 

47 

64 

81 

97 

1.14 

1.31 

1.47 

1.64 

1.81 

1.97 

2.14 

4.14 

6.14 

8.14 

10.14 

26 

14 

31 

48 

64 

81 

98 

1.14 

1.31 

1.48 

1.64 

1.81 

1.98 

2.14 

4.14 

6.14 

8.14 

10.14 

27 

15 

32 

48 

65 

82 

98 

1.15 

1.32 

1.48 

1.65 

1.82 

1.98 

2.15 

4.15 

6.15 

8.15 

10.15 

28 

16 

32 

49 

66 

82 

99 

1.16 

1.32 

1.49 

1.66 

1.82 

1.99 

2.16 

4.16 

6.16 

8.16 

10.16 

29 

16 

33 

49 

66 

83 

99 

1.16 

1.33 

1.49 

1.66 

1.83 

1.99 

2.16 

4.16 

6.16 

8.16 

10.16 

21 

21  DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 
1.23 

8  Mos. 
1.40 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 
1.93 

1  Yr. 
2.10 

2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

18 

35 

53 

70 

88 

1.05 

1.58 

1.75 

4.20 

6.30 

8.40 

10.50 

1 

18 

36- 

53 

71 

88 

1.06 

1.23 

1.41 

1.58 

1.76 

1.93 

2.11 

4.21 

6.31 

8.41 

10.51 

2 

1 

19 

36 

54 

71 

89 

1.06 

1.24 

1.41 

1.59 

1.76 

1.94 

1  2.11 

4.21 

6.31 

8.41 

10.51 

3 

2 

19 

37 

54 

72 

89 

1.07 

1.24 

1.42 

1.59 

1.77 

1.94 

1  2.12 

4.22 

6.32 

8.42 

:  10.52 

4 

2 

20 

37 

55 

72 

90 

1.07 

1.25 
1.25 

1.42 
1.43 

1.60 

1.77 

1.95 

2.12 

4.22 

6.32 

8.42 

10.52 

5 

3 

20 

38 

55 

73 

90 

1.08 

1.60 

1.78 

1.95 

2.13 

4.23 

6.33 

8.43 

i  10.53 

6 

4 

21 

39 

56 

74 

91 

1.09 

1.26 

1.44 

1.61 

1.79 

1.96 

2.14 

4.24 

6.34 

8.44 

10.54 

7 

4 

22 

39 

57 

74 

92 

1.09 

1.27 

1.44 

1.62 

1.79 

1.97 

2.14 

4.24 

6.34 

8.44 

10.54' 

8 

5 

22 

40 

57 

75 

92 

1.10 

1.27 

1.45 

1.62 

1.80 

1.97 

2.15 

4.25 

6.35 

8.45 

10.55 

i  9 

5 

23 

40 

58 

75 

93 

1.10 

1.28 
1.28 

1.45 

1.63 

1.80 

1.98 
1.98 

2.15 
2.16 

4.25 

6.35 

8.45 

10.55! 

10 

6 

23 

41 

58 

76 

93 

1.11 

1.46 

1.63 

1.81 

4.26 

6.36 

8.46 

10.56 

11 

6 

24 

41 

59 

76 

94 

1.11 

1.29 

1.46 

1.64 

1.81 

1.99 

2.16 

4.26 

6.36 

8.46 

10.56 

12 

7 

25 

42 

60 

77 

95 

1.12 

1.30 

1.47 

1.65 

1.82 

2.00 

2.17 

4.27 

6.37 

8.47 

10.57i 

13 

8 

25 

43 

60 

78 

95 

1.13 

1.30 

1.48 

1.65 

1.83 

2.00 

2.18 

4.28 

6.38 

8.48 

10.58' 

14 

8 

26 

_43 

61 

78 

96 

1.13 

1.31 

1.48 

1.66 
1.66 

1.83 

2.01 

2.18 

4.28 

6.38 

8.48  |10.58| 

15 

9 

26 

44 

61 

79 

96 

1.14 

1.31 

1.49 

1.84 

2.01 

2.19 

4.29 

6.39 

8.49 

10.5U; 

16 

9 

27 

44 

62 

79 

97 

1.14 

1.32 

1.49 

1.67 

1.84 

2.02 

2.19 

4.29 

6.39 

8.49 

10.59  j 

17 

10 

27 

45 

62 

80 

97 

1.15 

1.32 

1.50 

1.67 

1.85 

2.02 

2.20 

4.30 

6.40 

8.50 

IO.6O1 

18 

11 

28 

46 

63 

81 

98 

1.16 

1.33 

1.51 

1.68 

1.86 

2.03 

2.21 

4.31 

6.41 

8.51 

10.61 

19 

20 

11 

29 

46 

64 

si; 

99 

1.16 

1.34 

1.51 
1.52 

1.69 

1.86 

2.04 
2.04 

2.21 

4.31 

6.41 

8.51 

10.61 

12 

29 

47 

64 

82 

99 

1.17 

1.34 

1.69 

1.87 

2.22 

4.32 

6.42 

8.52 

10.62' 

21 

12 

30 

47 

65 

82 

1.00 

1.17 

1.35 

1.52 

1.70 

1.87 

2.05 

2.22 

4.32 

6.42 

8.52 

10.62  1 

122 

13 

30 

48 

65 

83 

1.00 

1.18 

1.35 

1.53 

1.70 

1.88 

2.05 

2.23 

4.33 

6.43 

8.53 

10.63 

!23 

13 

31 

48  " 

66 

83 

1.01 

1.18 

1.36 

1.53 

1.71 

1.88 

2.06 

2.23 

4.33 

6.43 

8.53 

10.63 

!24 

14 

32 

49 

67 

84 

1.02 

1.19 
1.20 

1.37 
1.37 

1.54 
1.55 

1.72 
~T7f2 

1.89 

2.07 

2.24 

4.34 

6.44 

8.54 

10.64! 

25 

15 

32 

50 

67 

85 

1.02 

1.90 

2.07 

2.25 

4.35 

6.45 

8.55 

10.65! 

26 

15 

33 

50 

68 

85 

1.03 

1.20 

1.38 

1.55 

1.73 

1.90 

2.08 

2.25 

4.35 

6.45 

8.55 

10.65' 

27 

16 

33 

51 

68 

86 

1.03 

1.21 

1.38 

1.56 

1.73 

1.91 

2.08 

2.26 

4.36 

6.46 

8.56 

10.66 

28 

16 

34 

51 

69 

86 

1.04 

1.21 

1.39 

1.56 

1.74 

1.91 

2.09 

2.26 

4.36 

6.46 

8.56 

10.66 

29 

17 

34 

52 

69 

87 

1.04 

1.22 

1.39 

1.57 

1.74 

1.92 

2.09 

2.27 

4.37 

6.47 

8.57 

10.67 

^2  XX 

DLLA 

BS. 

22 

Itay 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 
1.10 

7  Mos 
1.28 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 
2.02 

1  Yr. 
2.20 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

18 

37 

55 

73 

92 

1.47 

1.65 

1.83 

4.40 

6.60 

!  8.80 

11.00 

1 

1 

19 

37 

56 

74 

92 

1.11 

1.29 

1.47 

1.66 

1.84 

2.02 

2.21 

4.41 

6.61 

8.81 

11.01 

v> 

1 

20 

38 

56 

75 

93 

1.11 

1.30 

1.48 

1.66 

1.85 

2.03 

2.21 

4.41 

6.61 

8.81 

11.01 

3 

2 

20 

39 

57 

75 

94 

1.12 

1.30 

1.49 

1.67 

1.85 

2.04 

2.22 

4.42 

6.62 

8.82 

11.02 

4 
5 

2 

21 

39 

57 

76 

94 

1.12 

1.31 

1.49 

1.67- 
1.68 

1.86 
1.86 

2.04 
2.05 

2.22 

4.42 
4.43 

6.62 

8.82 

11.02 

3 

21 

40 

58 

76 

95 

1.13 

1.31 

1.50 

2.23 

6.63 

8.83 

11.03 

1  6 

4 

22 

40 

59 

77 

95 

1.14 

1.32 

1.50 

1.69 

1.87 

2.05 

2.24 

4.44 

6.64 

8.84 

11.04 

' 

4 

23 

41 

59 

78 

96 

1.14 

1.33 

1.51 

1.69 

1.88 

2.06 

2.24 

4.44 

6.64 

8.84 

11.04 

i  a 

5 

23 

42 

60 

78 

97 

1.15 

1.33 

1.52 

1.70 

1.88 

2.07 

2.25 

4.45 

6.65 

8.85 

11.05 

y 

0 

24 

42 

61 

79 

97 

1.16 
1.16 

1.34 

1.34 

1.52 
1.53 

1.71 

1.89 
1.89 

2.07 
2.08 

2.26 
2.26 

4.46 

6.66 

8.86 
8.86 

11.06 

10 

6 

24 

43 

61 

79 

98 

1.71 

4.46 

l6.66 

11.06 

n 

7 

25 

43 

62 

80 

98 

1.17 

1.35 

1.53 

1.72 

1.90 

2.08 

2.27 

4.47 

6.67 

8.87 

11.07 

12 

i 

26 

44 

62 

81 

99 

1.17 

1.36 

1.54 

1.72 

1.91 

2.09 

2.27 

4.47 

6.67 

8.87 

11.07 

13 

8 

26 

45 

63 

81 

1.00 

1.18 

1.36 

1.55 

1.73 

1.91 

2.10 

2.28 

4.48 

6.68 

8.88 

11.08 

14 

15 

9 

27 

45 

64 

82 

1.00 
1.01 

1.19 

1.37 

1.55 
1.56 

1.74 
1.74 

1.92 

2.10 

2.29 

4.49 

6.69 

8.89 

11.09 

9 

28 

46 

64 

83 

1.19 

1.38 

1.93 

2.11 

2.29 

4.49 

6.69 

8.89 

11.09 

16 

10 

28 

46 

65 

83 

1.01 

1.20 

1.38 

1.56 

1.75 

1.93 

2.11 

2.30 

4.50 

6.70 

8.90 

11.10 

17 

10 

29 

47 

65 

84 

1.02 

1.20 

1.39 

1.57 

1.75 

1.94 

2.12 

2.30 

4.50 

6.70 

8.90 

11.10 

18 

11 

29 

48 

66 

84 

1.03 

1.21 

1.39 

1.58 

1.76 

1.94 

2.13 

2.31 

4.51 

6.71 

8.91 

11.11 

19 

20 

12 

30 

48 

67 

85 

1.03 
1.04 

1.22 

1.40 

1.58 
1.59 

1.77 
1.77 

1.95 

2.13 

2.32 

4.52 

4.52 

6.72 

8.92 

11.12 

12 

31 

49 

67 

86 

1.22 

1.41 

1.96 

2.14 

2.32 

6.72 

8.92  j  11.12 

21 

13 

31 

50 

68 

86 

1.05 

1.23 

1.41 

1.60 

1.78 

1.96 

2.15 

2.33 

4.53 

6.73 

8.93  1  11.13 

2'/> 

13 

32 

50 

68 

87 

1.05 

1.23 

1.42 

1.60 

1.78 

1.97 

2.15 

2.33 

4.53 

6.73 

8.93  i  11.13 

23 

14 

32 

51 

69 

87 

1.06 

1.24 

1.42 

1.61 

1.79 

1.97 

2.16 

2.34 

4.54 

6.74 

8.94  11.14 

24 
25 

15 

33 

51 

70 

88 

1.06 

1.25 

1.43 
1.44 

1.61 
1.62 

1.80 
1.80 

1.98 

2.16 

2.35 

4.55 
4.55 

6.75 
-  6.75 

8.95 
8.95 

11.15 

15 

34 

52 

70 

89 

1.07 

1.25 

1.99 

2.17 

2.35 

11.15 

20 

16 

34 

53 

71 

89 

1.08 

1.26 

1.44 

1.63 

1.81 

1.99 

2.18 

2.36 

4.56 

6.76 

8.96 

11.16 

27 

17 

35 

53 

72 

90 

1.08 

1.27 

1.45 

1.63 

1.82 

2.00 

2.18 

2.37 

4.57  1 

6.77 

8.97  i 

11.17 

28 

17 

35 

54 

72 

90 

1.09 

1.27 

1.45 

1.64 

1.82 

2.00 

2.19 

2.37 

4.57  i 

6.77 

8.97 

11.17 

29 

18 

36 

54 

73 

91 

1.09 

1.28 

1.46 

1.64 

1.83  1 

2.01 

2.19 

2.38 

4.58 

6.78 

8.98  , 

11.18 

23 

23  DOLLARS. 

Day 
~0 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

18  Mos. 

9  Mos.  10  Mo. 

.11  Mo 

1  Yr. 

J2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs.  5  Yrs. 

Int. 

19 

38 

58 

77 

96 

1.15 

1.34 

,  1,53 

1.73  1  1.92 

2.11 

2.30 

4.60 

6.90 

9.20 

1  11.50 

1 

1 

20 

39 

58 

77 

96 

1.16 

1.35 

1.54 

1.73 

1.92 

2.11 

2.31 

4.61 

6.91 

9.21 

11.51 

2 

1 

20 

40 

59 

78 

97 

1.16 

1.35 

1.55 

1.74 

1.93 

2.12 

2.31 

4.61 

6.91 

9.21 

11.51 

3 

2 

21 

40 

59 

79 

98 

1.17 

1.36 

1.55 

1.74 

1.94 

!  2.13 

2.32 

4.62 

6.92 

9.22 

11.52 

4 
1) 

3 

22 

41 

60 

79 

98 

1.18 

1.37 

1.56 

1.75 

1.94 

!  2.13 

2.33 

4.63 

6.93 

9.23 

1  11.53 

3 

22 

42 

61 

80 

99 

1.18 

1.37 

1.57 

1.76 

1.95 

|  2.14 

2.33 

4.63 

6.93 

9.23 

11.531 

6 

4 

23 

42 

61 

81 

1.00 

1.19 

1.38 

1.57 

1.76 

1.96 

2.15 

2.34 

4.64 

6.94 

9.24 

11.54! 

7 

4 

24 

43 

62 

81 

1.00 

1.19 

1.39 

1.58 

1:77  1.96 

2.15 

2.34 

4.64 

6.94 

9.24 

11.54! 

8 

5 

24 

43 

63 

82  . 

1.01 

1,20 

1.39 

1.58 

1.78 

1.97 

2.16 

2.35 

4.65 

6.95 

9.25 

11.55 

9 
10 

6 

25 

44 

63 

82 

1.02 

1.21 

1.40 

1.59 

1.78 

1.97 

2.17 

2.36 

4.66 

6.96 

9.26 

11.56  j 

6 

26 

45 

•  64 

83 

1.02 

1.21 

1.41 

1.60 

1.79 

1.98 

2.17 

2.36 

4.66 

6.96 

9.26 

11.56  i 

11 

7 

26 

45 

65 

84 

1.03 

1.22 

1.41 
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13.12 

18 

13 

35 

56 

78 

1.00 

1.21 

1.43 

1.65 

1.86 

2.08 

2.30 

2.51 

2.73 

5.33 

7.93 

10.53 

13.13 

19 

14 

35 

57 

79 

1.00 

1.22 

1.44 

1.65 

1.87 

2.09 

2.30 

2.52 

2.74 

5.34 

7.94 

10.54 

13.14 

!20 

14 

36 

58 

79 

1.01 

1.23 

1.44 

1.66 

1.88 

2.09 

2.31 

2.53 

2.74 

5.34 

7.94 

10.54 

13.14 

21 

15 

37 

59 

80 

1.02 

1.24 

1.45 

1.67 

1.89 

2.10 

2.32 

2.54 

2.75 

5.35 

7.95 

10.55 

13.15 

22 

16 

38 

59 

81 

1.03 

1.24 

1.46 

1.68 

1.89 

2.11 

2.33 

2.54 

2.76 

5.36 

7.96 

10.56 

13.16 

23 

17 

38 

60 

82 

1.03 

1.25 

1.47 

1.68 

1.90 

2.12 

2.33 

2.55 

2.77 

5.37 

7.97 

10.57 

13.17 

24 

17 

39 

61 

82 

1.04 

1.26 

1.47 

1.69 

1.91 

2.12 

2.34 

2.56 

2.77 

5.37 

7.97 

10.57 

13.17 

25 

18 

40 

61 

83 

1.05 

1.26 

1.48 

1.70 

1.91 

2.13 

2.35 

2.56 

2.78 

5.38 

7.98 

10.58 

13.18 

26 

19 

40 

62 

84 

1.05 

1.27 

1.49 

1.70 

1.92 

2.14 

2.35 

2.57 

2.79 

5.39 

7.99 

10.59 

13.19 
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41 

63 
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1.28 

1.50 

1.71 

1.93 

2.15 

2.36 

2.58 

2.80 

5.40 

8.00 

10.60 

13.20 
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20 

42 

64 

85 

1.07 

1.29 

1.50 

1.72 

1.94 

2.15 

2.37 

2.59 

2.80 

5.40 

8.00 

10.60 

13-20 
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21 

43 

64 

86 
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1.29 
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1.94 
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lMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

1  Mos, 

5  Mos. 

6  Mos 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs  4  Yrs\J5  Yrs.] 

Int. 

23 

45 

68 

90 

1.13 

1.35 

1.58 

1.80 

2.03 

2.25 

2.48 

2.70 

5.40 

8.10 

10.80 

13.50 

1 

1 

23 

46 

68 

91 

1.13 

1.36 

1.58 

1.81 

2.03 

2.26 

2.48 

2.71 

5.41 

8.11 

10.81 

13.51 

2 

2 

24 

47 

69 

92 

1.14 

1.37 

1.59 

1.82 

2.04 

2.27 

2.49 

2.72 

5.42 

8.12 

10.82 

13.52 

3 

2 

25 

47 

70 

92 

1.15 

1.37 

1.60 

1.S2 

2.05 

2.27 

2.50 

2.72 

5.42 

8.12 

10.82 

13.52 

4 

3 

26 

48 

71 

93 

1.16 

1.38 

1.61 

1.83 

2.06 

2.28 

2.51 

2.73 

5.43 

8.13 

10.83 

13.53 

5 

4 

26 

49 

71 

94 

1.16 

1.39 

1.61 

1.84 

2.06 

2.29 

2.51 

2.74 

5.44 

8.14 

10.84 

13.54 
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5 

27 

50 

72 

95 

1.17 

1.40 

1.62 

1.85 

2.07 

2.30 

2.52 

2.75 

5.45 

8.15 

10.85 

13.55 

7 

5 

28 

50 

73 

95 

1.18 

1.40 

1.63 

1.85 

2.08 

2.30 

2.53 

2.75 

5.45 

8.15 

10.85 

13.55 

8 

6 

29 

51 

74 

96 

1.19 

1.41 

1.64 

1.86 

2.09 

2.31 

2.54 

2.76 

5.46 

8.16 

10.86 

13.56 ! 

9 

7 

29 

52 

74 

97 

1.19 

1.42 
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1.87 
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2.54 

2.77 

5.47 

8.17 

10.87  13.57] 
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30 

53 
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2.55 

2.78 

5.48 

8.18 

10.88 

13.58  J 
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8 

31 

53 

76 
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1.66 

1.88 

2.11 

2.33 

2.56 

2.78 

5.48 

8.18 

10.88 

13.58 
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9 

32 

54 

77 

99 

1.22 

1.44 

1.67 

1.89 

2.12 

2.34 

2.57 

2.79 

5.49 

8.19 

10.89 

13.59  I 

13 

10 

32 

55 

77 

1.00 

1.22 

1.45 

1.67 

1.90 

2.12 

2.35 

2.57 

2.80 

5.50 

8.20 

10.90  13.60 

14 

11 

33 

56 

78 

1.01 

1.23 

1.46 

1.68 

1.91 

2.13 

2.36 

2.58 
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5.51 

8.21 

10.91 

13.61 

15 

11 

34 

56 

79 

1.01 

1.24 

1.46 

1.69 

1.91 

2.14 

2.36 

2.59 

2.81 

5.51 

8.21 

10.91 

13.61  j 

Il6 

12 

35 

57 

80 

1.02 

1.25 

1.47 

1.70 

1.92 

2.15 

2.37 

2.60 

2.82 

5.52 

8.22 

10.92 

13.62  J 

17 

13 

35 

58 

80 

1.03 

1.25 

1.48 

1.70 

1.93 

2.15 

2.38 

2.60 

2.83 

5.53 

8.23 

10.93 

13.63 

18 

14 

36 

59 

81 

1.04 

1.26 

1.49 

1.71 

1.94 

2.16 

2.39 

2.61 

2.84 

5.54 

8.24 

10.94 

13.64 
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14 

37 

59 

82 

1.04 

1.27 

1.49 

1.72 
1.73 

1.94 
1.95 

2.17 

2.39 

2.62 

2.84 

5.54 

8.24 

10.94 

13.64 
13.65 
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15 

38 

60 

83 

1.05 

1.28 

1.50 

2.18 

2.40 

2.63 

2.85 

5.55 

8.25 

10.95 

21 

16 

38 

61 

83 

1.06 

1.28 

1.51 

1.73 

1.96 

2.18 

2.41 

2.63 

2.86 

5.56 

8.26 

10.96 

13.66 

22 

17 

39 

62 

84 

1.07 

1.29 

1.52 

1.74 

1.97 

2.19 

2.42 

2.64 

2.87 

5.57 

8.27 

10.97 

13.67 

23 

17 

40 

62 

85 

1.07 

1.30 

1.52 

1.75 

1.97 

2.20 

2.42 

2.65 

2.87 

5.57 

8.27 

10.97 

13.67 
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25 

18 

41 

63 

86 

1.08 

1.31 

1.53 

1.76 

1.98 

2.21 

2.43 

2.66 

2.88 

5.58 

8.28 

10.98 

13.68 

19 

41 

64 

86 

1.09 

1.31 

1.54 
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1.99 

2.21 

2.44 

2.66 

2.89 

5.59 

8.29 

10.99 

13.69 
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42 
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43 

65 
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1.33 

1.55 

1.78 
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2.45 

2.68 

2.90 

5.60 

8.30 
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13.70 
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21 

44 

66 
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1.11 

1.34 

1.56 

1.79 
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2.69 

2.91 
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22 

44 
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1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs.  5  Yrs 

0 

Int. 

23 

47 

70 

93 

1.17 

1.40 

1.63 

1.87 

2.10 

2.33 

2.57 

2.80 

5.60 

8.40 

11.20 

14.40 
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24 

47 

71 

94 

1.17 

1.41 

1.64 

1.87 

2.11 

2.34 

2.57 

2.81 

5.61 

8.41 

11.21 

14.41 

2 

2 

25 

48 

72 

95 

1.18 

1.42 

1.65 

1.88 

2.12 

2.35 

2.58 

2.82 

5.62 

8.42 

11.22 

14.42 
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2 

26 

49 

72 

96 

1.19 

1.42 

1.66 

1.89 

2.12 

2.36 

2.59 

2.82 

5.62 

8.42 

11.22 

14.42 
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~5 

3 

26 

50 

73 

96 

1.20 

1.43 

1.66 

1.90 

2.13 

2.36 

2.60 
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5.63 

8.43 

11.23 
11.24 

14.43 

4 

27 

51 

74 

97 

1.21 

1.44 

1.67 

1.91 

2.14 

2.37 

2.61 

2.84 

5.64 

8.44 

14.44 
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5 

28 

51 

75 

98 

1.21 

1.45 

1.68 

1.91 

2.15 

2.38 

2.61 

2.85 

5.65 

8.45 

11.25 

14.45 

7 

5 

29 

52 

75 

99 

1.22 

1.45 

1.69 

1.92 

2.15 

2.39 

2.62 

2.85 

5.65 

8.45 

11.25 

14.45 
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6 

30 

53 

76 

1.00 

1.23 

1.46 

1.70 

1.93 

2.16 

2.40 

2.63 

2.86 

5.66 

8.46 

11.26 

14.46 
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7 

30 

54 

77 
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1.24 

1.47 
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1.94 
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2.87 
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14.47 
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31 

54 

78 

1.01 

1.24 

1.48 

1,71 

1.94 

2.18 

2.41 

2.64 

2.88 

5.68 

8.48 

14.48 
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9 

32 

55 

79 

1.02 

1.25 

1.49 

1.72 

1.95 

2.19 

2.42 

2.65 

2.89 

5.69 

8.49 

11.29 

14.49 
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9 

33 

56 

79 

1.03 

1.26 

1.49 

1.73 

1.96 

2.19 

2.43 

2.66 

2.89 

5.69 

8.49 

11.29 

14.49 
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10 

33 

57 

80 

1.03 

1.27 

1.50 

1.73 

1.97 

2.20 

2.43 

2.67 
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5.70 

8.50 

11.30 

14.50 
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11 

34 

58 

81 

1.04 

1.28 

1.51 

1.74 

1.98 

2.21 

2.44 

2.68 

2.91 

5.71 

5.72 

8.51 

11.31 
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14.51 
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12 

35 

58 

82 

1.05 

1.28 

1.52 

1.75 

1.98 

2,22 

2.45 

2.68 

2.92 

8.52 

14.52 
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12 

36 

59 

82 

1.06 

1.29 

1.52 

1.76 

1.99 

2.22 

2.46 

2.69 

2.92 

5.72 

8.52 

11.32 

14.52 
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13 

37 

60 

83 

1.07 

1.30 

1.53 

1.77 

2.00 

2.23 

2.47 

2.70 

2.93 

5.73 

8.53 

11.33 

14.53 

18 

14 

37 

61 

84 

1.07 

1.31 

1.54 

1.77 

2.01 

2.24 

2.47 

2.71 

2.94 

5.74 

8.54 

11.34 

14.54 
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15 

38 

61 

85 

1.08 

1.31 

1.55 

1.78 

2.01 

2.25 
2.26 

2.48 

2.71 

2.95 

5.75 

8.55 

11.35 
11.36 

14.55 
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16 

39 
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1.32 

1.56 

1.79 

2.02 

2.49 

2.72 

2.96 

5.76 

8.56 
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16 

40 

63 
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1.10 

1.33 

1.56 

1.80 

2.03 

2.26 

2.50 

2.73 

2.96 

5.76 

8.56 

11.36 

14.56 

22 

17 

40 

64 

87 

1.10 

1.34 

1.57 

1.80 

2.04 

2.27 

2.50 

2.74 

2.97 

5.77 

8.57 

11.37 

14.57 

23 

18 

41 

65 

88 

1.11 

1.35 

1.58 

1.81 

2.05 

2.28 

2.51 

2.75 

2.98 

5.78 

8.58 

11.38 

14.58 

24 

19 

42 

65 

89 
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1.35 

1.59 

1.82 

2.05 

2.29 

2.52 

2.75 

2.99 
2.99 

5.79 

8.59 

11.39 

14.59 
14.59 

25 

19 

43 

66 

89 

1.13 

1.36 

1.59 

1.83 

2.06 

2.29 

2.53 

2.76 

5.79 

8.59 

11.39 

26 

20 

44 

67 

90 

1.14 

1.37 

1.60 

1.84 

2.07 

2.30 

2.54 

2.77 

3.00 

5.80 

8.60 

11.40 

14.60 
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21 

44 

68 

91 

1.14 

1.38 

1.61 

1.84 

2.08 

2.31 

2.54 

2.78 

3.01 

5.81 

8.61 

11.41 

14.61 
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22 

45 

68 

92 
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1.38 

1.62 

1.85 

2.08 

2.32 

2.55 

2.78 

3.02 

5.82 
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11.42 

14.62 
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23 

46 

69 
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Day 

1  Mo. 

2  Mos 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

24 

48 

73 

97 

1.21 

1.45 

1.69 

1.93 

2.18 

2.42 

2.66 

2.90 

5.80 

8.70 

11.60 

14.50 

1 

1 

25 

49 

73 

97 

1.22 

1.46 

1.70 

1.94 

2.18 

2.42 

2.67 

2.91 

5.81 

8.71 

11.61 

14.51 

2 

2 

26 

50 

74 

98 

1.22 

1.47 

1.71 

1.95 

2.19 

2.43 

2.67 

2.92 

5.82 

8.72 

11.62 

14.52 

3 

2 

27 

51 

75 

99 

1.23 

1.47 

1.72 

1.96 

2.20 

2.44 

2.68 

2.92 

5.82 

8.72 

11.62 

14.52 
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3 

27 

52 
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1.00 
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5.83 
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14.53 

4 

28 

52 
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8.74 
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5 

29 

53 

77 
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1.98 
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8.75 

11.65 
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6 

30 

54 

78 

1.02 

1.26 

1.51 

1.75 

1.99 

2.23 

2.47 

2.71 

2.96 

5.86 

8.76 

11.66 

14.56 
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6 

31 

55 

79 

1.03 

1.27 

1.51 
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2.24 
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2.72 

2.96 

5.86 

8.76 

11.66 

14.56 
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7 

31 

56 
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1.52 
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2.01 
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2.49 

2.73 

2.97 

5.87 

8.77 

11.67 

14.57 
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8 

32 

56 

81 

1.05 

1.29 

1.53 

1.77 

2.01 

2.26 

2.50 

2.74 

2.98 

5.88 

8.78 

11.68 

14.58 

11 

9 

33 

57 

81 

1.06 

1.30 

1.54 

1.78 

2.02 

2.26 

2.51 

2.75 

2.99 

5.89 

8.79 

11.69 

14.59 

12 

10 

34 

58 

82 

1.06 

1.31 

1.55 

1.79 

2.03 

2.27 

2.51 

2.76 

3.00 

5.90 

8.80 

11.70 

14.60 

13 

10 

35 

59 

83 

1.07 

1.31 

1.55 

1.80 

2.04 

2.28 

2.52 
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5.90 

8.80 

11.70 

14.60 
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35 
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1.32 

1.56 

1.80 

2.05 

2.29 

2.53 

2.77 

3.01 

5.91 

8.81 

11.71 

14.61 

15 

12 

36 

60 

85 

1.09 

1.33 

1.57 

1.81 

2.05 

2.30 

2.54 

2.78 

3.02 

5.92 

8.82 

11.72 

14.62 

16 

13 

37 

61 

85 

1.10 

1.34 

1.58 

1.82 

2.06 

2.30 

2.55 

2.79 

3.03 

5.93 

8.83 

11.73 

14.63 

17 

14 
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62 

86 

1.10 

1.35 

1.59 

1.83 

2.07 

2.31 

2.55 

2.80 

3.04 

5.94 

8.84 

11.74 
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15 

39 

63 

87 

1.11 
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2.32 

2.56 
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14.65 
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15 

39 

64 

88 
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8.85 
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16 

40 

64 

89 

1.13 

1.85 

2.09 

2.34 

2.58 

2.82 
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5.96 

8.86 

11.76 

14.66 

21 

17 

41 

65 

89 

1.14 

1.38 
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1.86 
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2.34 

2.59 

2.83 

3.07 

5.97 

8.87 

11.77 

14.67 

22 

18 

42 

66 

90 

1.14 

1.39 
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1.87 

2.11 

2.35 

2.59 

2.84 

3.08 

5.98 

8.88 

11.78 

14.68 

23 

19 

43 

67 

91 

1.15 

1.39 

1.64 

1.88 

2.12 

2.36 

2.60 

2.84 

3.09 

5.99 

8.89 

11.79 

14.69 

24 

19 

44 

68 

92 

1.16 

1.40 

1.64 

1.89 

2.13 

2.37 

2.61 

2.85 

3.09 

5.99 

8.89 

11.79 

14.69 

25 

20 

44 

68 

93 

1.17 

1.41 

1.65 

1.89 

2.13 

2.38 

2.62 

2.86 

3.10 

6.00 

8.90 

11.80 

14.70 

26 

21 

45 

69 

93 

1.18 

1.42 

1.66 

1.90 

2.14 

2.38 

2.63 

2.87 

3.11 

6.01 

8.91 

11.81 

14.71 

27 

22 

46 

70 

94 

1.18 

1.43 

1.67 

1.91 

2.15 

2.39 

2.63 

2.88 

3.12 

6.02 

8.92 

11.82 

14.72 

28 

23 

47 

71 

95 

1.19 

1.43 

1.68 

1.92 

2.16 

2.40 

2.64 

2.88 

3.13 

6.03 

8.93 

11.83 

14.73 

29 

23 

48 

72 

96 

1.20 

1.44 

1.68 

1.93 

2.17 

2.41 

2.65 

2.89 

3.13 

6.03 

8.93  1  11.83 

14.73 

30  DOLLARS. 

30 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

25 

50 

75 

1.00 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

2.25 

2.50 

2.75 

3.00 

6.00 

9.00 

12.00 

15.00 

1 

1 

26 

51 

76 

1.01 

1.26 

1.51 

1.76 

2.01 

2.26 

2.51 

2.76 

3.01 

6.01 

9.01 

12.01 

15.01 

2 

2 

27 

52 

77 

1.02 

1.27 

1.52 

1.77 

2.02 

2.27 

2.52 

2.77 

3.02 

6.02 

9.02 

12.02 

15.02 

3 

3 

28 

53 

78 

1.03 

1.28 

1.53 

1.78 

2.03 

2.28 

2.53 

2.78 

3.03 

6.03 

9.03 

12.03 

15.03 

4 

3 

28 

53 

78 

1.03 

1.28 

1.53 

1.78 

2.03 

2.28 

2.53 

2.78 

3.03 

6.03 

9.03 

12,03 

15.03 

5 

4 

29 

54 

79 

1.04 

1.29 

1.54 

1.79 

2.04 

2.29 

2.54 

2.79 

3.04 

6.04 

9.04 

12.04 

15.04 

6 

5 

30 

55 

80 

1.05 

1.30 

1.55 

1.80 

2.05 

2.30 

2.55 

.2.80 

3.05 

6.05 

9.05 

12.05 

15.05 

7 

6 

31 

56 

81 

1.06 

1.31 

1.56 

1.81 

2.06 

2.31 

2.56 

2.81 

3.06 

6.06 

9.06 

12.06 

15.06 

8 

7 

32 

57 

82 

1.07 

1.32 

1.57 

1.82 

2.07 

2.32 

2.57 

2.82 

3.07 

6.07 

9.07 

12.07 

15.07 

9 

8 

33 

58 

83 

1.08 

1.33 

1.58 

1.83 

2.08 

2.33 

2.58 

2.83 

3.08 

6.08 

9.08 

12.08 

15.08 

10 

8 

33 

58 

83 

1.08 

1.33 

1.58 

1.83 

2.08 

2.33 

2.58 

2.83 

3.08 

6.08 

9.08 

12.08 

15.08 

11 

9 

34 

59 

84 

1.09 

1.34 

1.59 

1.84 

2.09 

2.34 

2.59 

2.84 

3.09 

6.09 

9.09 

12.09 

15.09 

12 

10 

35 

60 

85 

1.10 

1.35 

1.60 

1.85 

2.10 

2.35 

2.60 

2.85 

3.10 

6.10 

9.10 

12.10 

15.10 

13 

11 

36 

61 

86 

1.11 

1.36 

1.61 

1.86 

2.11 

2.36 

2.61 

2.86 

3.11 

6.11 

9.11 

12.11 

15.11 

14 

12 

37 

62 

87 

1.12 

1.37 

1.62 

1.87 

2.12 

2.37 

2.62 

2.87 

3.12 

6.12 

9.12 
9.13 

12.12 

15.12 

15 

13 

38 

63 

88 

1.13 

1.38 

1.63 

1.88 

2.13 

2.38 

2.63 

2.88 

3.13 

6.13 

12.13 

15.13 

16 

13 

38 

63 

88 

1.13 

1.38 

1.63 

1.88 

2.13 

2.38 

2.63 

2.88 

3.13 

6.13 

9.13 

12.13 

15.13 

17 

14 

39 

64 

89 

1.14 

1.39 

1.64 

1.89 

2.14 

2.39 

2.64 

2.89 

3.14 

6.14 

9.14 

12.14 

15.14 

18 

15 

40 

65 

90 

1.15 

1.40 

1.65 

1.90 

2.15 

2.40 

2.65 

2.90 

3.15 

6.15 

9.15 

12.15 

15.15 

19 

16 

41 

66 

91 

1.16 

1.41 

1.66 

1.91 

2.16 

2.41 

2.66 

2.91 

3.16 

6.16 

9.16 

12.16 

15.16 

20 

17 

42 

67 

92 

1.17 

1.42 

1.67 

1.92 

2.17 

2.42 

2.67 

2.92 

3.17 

6.17 

9.17 

12.17 

15.17 

21 

18 

43 

68 

93 

1.18 

1.43 

1.68 

1.93 

2.18 

2.43 

2.68 

2.93 

3.18 

6.18 

9.18 

12.18 

15.18 

22 

18 

43 

68 

93 

1.18 

1.43 

1.68 

1.93 

2.18 

2.43 

2.68 

2.93 

3.18 

6.18 

9.18 

12.18 

15.18 

23 

19 

44 

69 

94 

1.19 

1.44 

1.69 

1.94 

2.19 

2.44 

2.69 

2.94 

3.19 

6.19 

9.19 

12.19 

15.19 

24 

20 

45 

70 

95 

1.20 

1.45 

1.70 

1.95 

2.20 

2.45 

2.70 

2.95 

3.20 

6.20 

9.20 

12.20 

15.20 

25 

21 

46 

71 

96 

1.21 

1.46 

1.71 

1.96 

2.21 

2.46 

2.71 

2.96 

3.21 

6.21 

9.21 

12.21 

15.21 

26 

22 

47 

72 

97 

1.22 

1.47 

1.72 

1.97 

2.22 

2.47 

2.72 

2.97 

3.22 

6.22 

9.22 

12.22 

15.22 

27 

23 

48 

73 

98 

1.23 

1.48 

1.73 

1.98 

2.23 

2.48 

2.73 

2.98 

3.23 

6.23 

9.23 

12.23 

15.23 

28 

23 

48 

73 

98 

1.23 

1.48 

1.73 

1.98 

2.23 

2.48 

2.73 

2.98 

3.23 

6.23 

9.23 

12.23 

15.23  : 

29 

24 

49 

74 

99 

1.24 

1.49 

1.74  1 

1.99 

2.24 

2.49 

2.74 

2.99 

3.24 

6.24 

9.24 

12.24 

15.24  ; 

m 

31  DOIoXuA.RS. 

Day 

1Mb. 

2  Mos. 

3  Mos 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.!4  Yrs.  5  Yrs. 

0 

Int. 

26 

52 

78 

1.03 

1.29 

1.55 

1.81 

2.07 

2.33 

2.58 

2.84 

3.10 

J  6.20 

9.30 

12.40 

15.50 

1 

1 

27 

53 

78 

1.04 

1.30 

1.56 

'1.82 

2.08 

2.33 

2.59 

2.85 

3.11 

6.21 

9.31 

12.41 

15.51 

2 

2 

28 

53 

79 

1.05 

1.31 

1.57 

1.83 

2.08 

2.34 

2.60 

2.86 

3.12 

6.22 

9.32 

12.42 

15.52 

3 

3 

28 

54 

80 

1.06 

1.32 

1.58 

1.83 

2.09 

2.35 

2.61 

2.87 

3.13 

6.23 

9.33 

12.43 

15.53 

4 

3 

29 

55 

81 

1.07 

1.33 

1.58 

1.84 

2.10 

2.36 

2.62 

2.88 

3.13 

6.23 

6.24" 

9.33 

12.43 

15.53  1 
15.54 

5 

4 

30 

56 

82 

1.08 

1.33 

1,59 

1.85 

2.11 

2.37 

2.63 

2.88 

3.14 

y.34 

12.44 

6 

5 

31 

57 

83 

1.09 

1.34 

1.60 

1.86 

2.12 

2.38 

2.64 

2.89 

3.15 

6.25 

9.35  !  12.45 

15.55 

7 

6 

32 

58 

84 

1.09 

1.35 

1.61 

1.87 

2.13 

2.39 

2.64 

2.90 

3.16 

6.26 

9.36  !  12.46 

15.56. 

8 

7 

33 

59 

84 

1.10 

1.36 

1.62 

1.88 

2.14 

2.39 

2.65 

2.91 

3.17 

6.27 

9.37 

12.47 

15.57 

9 

8 

34 

59 

85 

1.11 

1.37 

1.63 

1.89 

2.14 

2.40 

2.66 

2.92 

3.18 

6.28 

9.38 

12.48 

15.58 

10 

y 

34 

60 

86 

1.12 

1.38 

1.64 

1.89 

2.15 

2.41 

2.67 

2.93 

3.19 

6.29 

9.39 

12.49  i  15.59 

11 

9 

35 

61 

87 

1.13 

1.39 

1.64 

1.90 

2.16 

2.42 

2.68 

2.94 

3.19 

6.29 

9.39 

12.49  J  15.59 

12 

10 

36 

62 

88 

1.14 

1.40 

1.65 

1.91 

2.17 

2.43 

2.69 

2.95 

3.20 

6.30 

9.40 

12.50  j  15.60  ! 

13 

11 

37 

63 

89 

1.15 

1.40 

1.66 

1.92 

2.18 

2.44 

2.70 

2.95 

3.21 

6.31 

9.41 

12.51  |  15.61 

14 

12 

38 

64 

90 

1.15 

1.41 

1.67 

1.93 

2.19 

2.45 

2.70 

2.96 

3.22 

6.32 

9.42 

12.52 

15.62 

15 

13 

3y 

65 

90 

1.16 

1.42 

1.68 

1.94 

2.20 

2.45 

2.71 

2.97 

3.23 

6.33 

9.43 

12.53 

15.63 

16 

14 

40 

65 

91 

1.17 

1.43 

1.69 

1.95 

2.20 

2.46 

2.72 

2.98 

3.24 

6.34 

9.44 

12.54 

15.64 

17 

15 

40 

66 

92 

1.18 

1.44 

1.70 

1.95 

2.21 

2.47 

2.73 

2.99 

3.25 

6.35 

9.45 

12.55 

15.65 

18 

16 

41 

67 

93 

1.19 

1.45 

1.71 

1.96 

2.22 

2.48 

2.74 

3.00 

3.26 

6.36 

9.46 

12.56 

15.66 

19 

16 

42 

68 

94 

1.20 

1.46 

1.71 

1.97 
1.98 

2.23 

2.49 

2.75 

3.01 

3.26 

6.36 

9.46 

12.56 

15.66 

20 

17 

43 

oy 

95 

1.21 

1.46 

1.72 

2.24 

2.50 

2.76 

3.01 

3.27 

6.37 

9.47 

12.57  15.67  | 

21 

18 

44 

70 

96 

1.21 

1.47 

1.73 

1.99 

2.25 

2.51 

2.76 

3.02 

3.28 

6.38 

9.48  12.58  '  15.6S 

22 

19 

45 

71 

96 

1.22 

1.48 

1.74 

2.00 

2.26 

2.51 

2.77 

3.03 

3.29 

6.39 

9.49 

12.59  j  15.69 

23 

20 

46 

71 

97 

1.23 

1.49 

1.75 

2.01 

2.26 

2.52 

2.78 

3.04 

3.30 

6.40 

9.50 

12.60  !  15.70 

24 

21 

47 

72 

98 

1.24 

1.50 

1.76 

2.02 

2.27 

2.53 

2.79 

3.05 

3.31 

6.41 

9.51 

12.61  15.71 

25 

22 

47 

73 

99 

1.25 

1.51 

1.77 

2.02 

2.28 

2.54 

2.80 

3.06 

3.32 

6.42 

9.52 

12.62  .  15V72 

26 

22 

48 

74 

1.00 

1.26 

1.52 

1.77 

2.03 

2.29 

2.55 

2.81 

3.07 

3.32 

6.42 

9.52 

12.K2  15.72 

27 

23 

49 

75 

1.01 

1.27 

1.52 

1.7S 

2.04 

2.30 

2.56 

2.82 

3.07 

3.33 

6.43 

9.53 

12.63  15.73 

28 

24 

50 

76 

1.02 

1.27 

1.53 

1.79 

2.05 

2.31 

2.57 

2.82 

3.08 

3.34 

6.44 

9.54 

12.64  i  15.74 

|29 

25 

51 

77 

1.02 

1.28 

1.54 

1.80 

2.06 

2.32 

2.57 

2.83 

3.09 

3.35 

6.45 

9.55  i  12.65  !  15.75 

32  DOLLARS. 

3i 

Daj 

'  1  Mo. 

2  Mos. 

|3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs.! 

C 

Int. 

27 

53 

80 

1.07 

1.33 

1.60 

1.87 

2.13 

2.40 

2.67 

2.93 

3.20 

6.40 

9.60 

12.80 

16.00 

1  1 

1 

28 

54 

81 

1.08 

1.34 

1.61 

1.88 

2.14 

2.41 

2.68 

2.94 

3.21 

6.41 

9.61 

12.81 

16.01 

■2 

2 

28 

55 

82 

1.08 

1.35 

1.62 

1.88 

2.15 

2.42 

2.68 

2.95 

3.22 

6.42 

9.62 

12.82 

16.02 

3 

3 

29 

56 

83 

1.09 

1.36 

1.63 

1.89 

2.16 

2.43 

2.69 

2.96 

3.23 

6.43 

9.63 

12.83 

16.03 

4 

4 

30 

57 

84 

1.10 

'  1.37 

1.64 

1.90 

2.17 

2.44 

2.70 

2.97 

3.24 

6.44 

9.64 

12.84 

16.04 

5 

4 

31 

58 

84 

1.11 

1.38 

1.64 

1.91 

2.18 

2.44 

2.71 

2.98 

3.24 

6.44 

9.64 

12.84 

16.04 

6 

5 

32 

59 

85 

1.12 

1.39 

1.65 

1.92 

2.19 

2.45 

2.72 

2.99 

3.25 

6.45 

9.65 

12.85 

16.05 

1? 

1 

6 

33 

60 

86 

1.13 

1.40 

1.66 

1.93 

2.20 

2.46 

2.73 

3.00 

3.26 

6.46 

9.66 

12.86 

16.06 

S 

7 

34 

60 

87 

1.14 

1.40 

1.67 

1.94 

2.20 

2.47 

2.74 

3.00 

3.27 

6.47 

9.67 

12.87 

16.07 

9 

8 

35 

61 

88 

1.15 

1.41 

1.68 

1.95 

2.21 

2.48 

2.75 

3.01 

3.28 

6.48 

9.68 

12.88 

16.08 

10 

9 

36 

62 

89 

1.16 

1.42 

1.69 

1.96 

2.22 

2.49 

2.76 

3.02 

3.29 

6.4!) 

9.69 

12.89 

16.09 

11 

10 

36 

63 

90 

1.16 

1.43 

1.70 

1.96 

2.23 

2.50 

2.76 

3.03 

3.30 

6.50 

9.70 

12.90 

16.10 

12 

11 

37 

64 

91 

1.17 

1.44 

1.71 

1.97 

2.24 

2.51 

2.77 

3.04 

3.31 

6.51 

9.71 

12.91 

16.11 

13 

12 

38 

65 

92 

1.18 

1.45 

1.72 

1.98 

2.25 

2.52 

2.78 

3.05 

3.32 

6.52 

9.72 

12.92 

16.12 

14 

12 

39 

66 

92 

1.19 

1.46 

1.72 

1.99 

2.26 

2.52 

2.79 

3.06 

3.32 

6.52 

9.72 

12.92 

16.12 

15 

13 

40 

67  . 

93 

1.20 

1.47 

1.73 

2.00 

2.27 

2.53 

2.80 

3.07 

3.33 

6.53 

9.73 

12.93 

16.13 

16 

14 

41 

68 

94 

1.21 

1.48 

1.74 

2.01 

2.28 

2.54 

2.81 

3.08 

3.34 

6.54 

9.74 

12.94 

16.14 

17 

15 

42 

68 

95 

1.22 

1.48 

1.75 

2.02 

2.28 

2.55 

2.82 

3.08 

3.35 

6.55 

9.75 

12.95 

16.15 

18 

16 

43 

69 

96 

1.23 

1.49 

1.76 

2.03 

2.29 

2.56 

2.83 

3.09 

3.36 

6.56 

9.76 

12.96 

16.16 

19 

17 

44 

70 

97 

1.24 

1.50 

1.77 

2.04 

2.30 

2.57 

2.84 

3.10 

3.37 

6.57 

9.77 

12.97 

16.17 

20 

18 

44 

71 

98 

1.24 

1.51 

1.78 

2.04 

2.31 

2.58 

2.84 

3.11 

3.38 

6.58 

9.78 

12.98 

16.18 

21 

19 

45 

72 

99 

1.25 

1.52 

1.79 

2.05 

2.32 

2.59 

2.85 

3.12 

3.39 

6.59 

9.79 

12.99 

16.19! 

22 

20 

46 

73 

1.00 

1.26 

1.53 

1.80 

2.06 

2.33 

2.60 

2.86 

3.13 

3.40 

6.60 

9.80 

13.00 

16.20 

23 

20 

47 

74 

1.00 

1.27 

1.54 

1.80 

2.07 

2.34 

2.60 

2.87 

3.14 

3.40 

6.60 

9.80 

13.00 

16.20 

24 

21 

48 

75 

1.01 

1.28 

1.55 

1.81 

2.08 

2.35 

2.61 

2.88 

3.15 

3.41 

6.61 

9.81 

13.01 

16.21 

25 

22 

49 

76 

1.02 

1.29 

1.56 

1.82 

2.09 

2.36 

2.62 

2.89 

3.16 

3.42 

6.62 

9.82 

13.02 

16.22 

26 

23 

50 

76 

1.03 

1.30 

1.56 

1.83 

2.10 

2.36 

2.63 

2.90 

3.16 

3.43 

6.63 

0.83 

13.03 

16.23 

27 

24 

51 

77 

1.04 

1.31 

1.57 

1.84 

2.11 

2.37 

2.64 

2.91 

3.17 

3.44 

6.64 

9.84 

13.04 

16.241 

28 

25 

52 

78 

1.05 

1.32 

1.58 

1.85 

2.12 

2.38 

2.65 

2.92 

3.18 

3.45 

6.65 

9.85 

13.05 

16.25  | 

29 

26 

52 

79  1 

1.06 

1.32 

1.59 

1.86 

2.12 

2.39 

2.66 

2.92 

3.19 

3.46 

6.66 

9.86 

13.06 

16.261 

33 

33  DOLLARS. 

Day 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs 

4  Yrs. 

5  Yrs 

0 

Int. 

28 

55 

83 

1.10 

1.38 

1.65 

1.93 

2.20 

2.48 

2.75 

3.03 

3.30 

6.60 

9.90 

13.20 

16.50 

1 

1 

28 

56 

83 

1.11 

1.38 

1.66 

1.93 

2.21 

2.48 

2.76 

3.03 

3.31 

6.61 

9.91 

13.21 

16.51 

2 

2 

29 

57 

84 

1.12 

1.39 

1.67 

1.94 

2.22 

2.49 

2.77 

3.04 

3.32 

6.62 

9.92 

13.22 

16.52 

3 

3 

30 

58 

85 

1.13 

1.40 

1.68 

1.95 

2.23 

2.50 

2.78 

3.05 

3.33 

6.63 

9.93 

13.23 

16.53 

4 

4 

31 

59 

86 

1.14 

1.41 

1.69 

1.96 

2.24 

2.51 

2.79 

3.06 

3.34 

6.64 

9.94 

13.24 

16.54 

5 

5 

32 

60 

87 

1.15 

1.42 

1.70 

1.97 

2.25 

2.52 

2.80 

3.07 

3.35 

6.65 

9.95 

13.25 

16.55 

6 

6 

33 

61 

88 

1.16 

1.43 

1.71 

1.98 

2.26 

2.53 

2.81 

3.08 

3.36 

6.66 

9.96 

13.26 

16.56 

7 

6. 

34 

61 

89 

1.16 

1.44 

1.71 

1.99 

2.26 

2.54 

2.81 

3.09 

3.36 

6.66 

9.96 

13.26 

16.56 

8 

7 

35 

62 

90 

1.17 

1.45 

1.72 

2.00 

2.27 

2.55 

2.82 

3.10 

3.37 

6.67 

9.97 

13.27 

16.57 

9 

8 

36 

63 

91 

1.18 

1.46 

1.73 

2.01 

2.28 

2,56 

2.83 

3.11 

3.38 

6.68 

9.98 

13.28 

16.58 

10 

9 

37 

64 

92 

1.19 

1.47 

1.74 

2.02 

2.29 

2.57 

2.84 

3.12 

3.39 

6.69 

9.99 

13.29 

16.59 

11 

10 

38 

65 

93 

1.20 

1.48 

1.75 

2.03 

2.30 

2.58 

2.85 

3.13 

3.40 

6.70 

10.00 

13.30 

16.60 

12 

11 

39 

66 

94 

1.21 

1.49 

1.76 

2.04 

2.31 

2.59 

2.86 

3.14 

3.41 

6.71 

10.01 

13.31 

16.61 

13 

12 

39 

67 

94 

1.22 

1.49 

1.77 

2.04 

2.32 

2.59 

2.87 

3.14 

3.42 

6.72 

10.02 

13.32 

16.62 

14 

13 

40 

68 

95 

1.23 

1.50 

1.78 

2.05 

2.33 

2.60 

2.88 

3.15 

3.43 

6.73 

10.03 

13.33 

16.63 

15 

14 

41 

69 

96 

1.24 

1.51 

1.79 

2.06 

2.34 

2.61 

2.89 

3.16 

3.44 

6.74 

10.04 

13.34 

16.64 

16 

15 

42 

70 

97 

1.25 

1.52 

1.80 

2.07 

2.35 

2.62 

2.90 

3.17 

3.45 

6.75 

10.05 

13.35 

16.65 

17 

16 

43 

71 

98 

1.26 

1.53 

1.81 

2.08 

2.36 

2.63 

2.91 

3.18 

3.46 

6.76 

10.06 

13.36 

16.66 

18 

17 

44 

72 

99 

1.27 

1.54 

1.82 

2.09 

2.37 

2.64 

2.92 

3.19 

3.47 

6.77 

10.07 

13.37 

16.67 

19 

17 

45 

72 

1.00 

1.27 

1.55 

1.82 

2.10 

2.37 

2.65 

2.92 

3.20 

3.47 

6.77 
6.78 

10.07 

13.37 

16.67 

20 

18 

46 

73 

1.01 

1.28 

1.56 

1.83 

2.11 

2.38 

2.66 

2.93 

3.21 

3.48 

10.08 

13.38 

16.68 

21 

19 

47 

74 

1.02 

1.29 

1.57 

1.84 

2.12 

2.39 

2.67 

2.94 

3.22 

3.49 

6.79 

10.09 

13.39 

16.69 

22 

20 

48 

75 

1.03 

1.30 

1.58 

1.85 

2.13 

2.40 

2.68 

2.95 

3.23 

3.50 

6.80 

10.10 

13.40 

16.70 

23 

21 

49 

76 

1.04 

1.31 

1.59 

1.86 

2.14 

2.41 

2.69 

2.96 

3.24 

3.51 

6.81 

10.11 

13.41 

16.71 

24 

22 

50 

77 

1.05 

1.32 

1.60 

1.87 

2.15 

2.42 

2.70 

2.97 

3.25 

3.52 

6.82 

10.12 

13.42 

16.72 

25 

23 

50 

78 

1.05 

1.33 

1.60 

1.88 

2.15 

2.43 

2.70 

2.98 

3.25 

3.53 

6.83 

10.13 

13.43 

16.73 

26 

24 

51 

79 

1.06 

1.34 

1.61 

1.89 

2.16 

2.44 

2.71 

2.99 

3.26 

3.54 

6.84 

10.14 

13.44 

16.74 

27 

25 

52 

80 

1.07 

1.35 

1.62 

1.90 

2.17 

2.45 

2.72 

3.00 

3.27 

3.55 

6.85 

10.15 

13.45 

16.75 

28 

26 

53 

81 

1.08 

1.36 

1.63 

1.91 

2.18 

2.46 

2.73 

3.01 

3.28 

3.56 

6.86 

10.16 

13.46 

16.76 

,29 

27 

54 

82 

1.09 

1.37 

1.64 

1.92 

2.19 

2.47 

2.74 

3.02 

3.29 

3.57 

6.87 

10.17 

13.47 

16.77 

3-J=  DOLLARS. 

34 

Day 

IMo 

2  Mos. 

3  Mob! 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

o 

Int. 

28 

57 

85 

1.13 

1.42 

1.70 

1.98 

2.27 

2.55 

2.83 

3.12 

3.40 

6.80 

10.20 

13.60 

17.00 

1 

1 

29 

58 

86 

1.14 

1.43 

1.71 

1.99 

2.28 

2.56 

2.84 

3.13 

3.41 

6.81 

10.21 

13.61 

17.01 

2 

2 

30 

59 

87 

1.15 

1.44 

1.72 

2.00 

2.29 

2.57 

2.85 

3.14 

3.42 

6.82 

10.22 

13.62 

17.02 

•-> 
o 

o 

31 

60 

88 

1.16 

1.45 

1.73 

2.01 

2.30 

2.58 

2.86 

3.15 

3.43 

6.83 

10.23 

13.63 

17.03 

4 

4 

32 

60 

89 

1.17 

1.45 

1.74 

2.02 

2.30 

.  2.59 

2.87 

3.15 

3.44 

6.84 

10.24 

13.64 

17.04  ! 

o 

5 

33 

61 

90 

1.18 

1.46 

1.75 

2.03 

2.31 

2.60 

2.88 

3.16 

3.45 

6.85 

10.25 

13.65  17.05! 

6 

6 

34 

62 

91 

1.19 

1.47 

1.76 

2.04 

2.32 

2.61 

2.89 

3.17 

3.46 

6.86 

10.26  13.66 

17.06  i 

7 

7 

35 

63 

92 

1.20 

1.48 

1.77 

2.05 

2.33 

2.62 

2.90 

3.18 

3.47 

6.87 

10.27  13.67 

17.07! 

8 

8 

36 

64 

93 

1.21 

1.49 

1.78 

2.06 

2.34 

2.63 

2.91 

3.19 

3.48 

6.88 

10.28  i  13.68 

1-7.08 ! 

a 
To 

y 

37 

65 

94 

1.22 

1.50 

1.79 

2.07 

2.35 

2.64 

2.92 

3.20 

3.49 

6.89 

10.29 

13.69 

17.09; 

9 

38 

66 

94 

1.23 

1.51 

1.79 

2.08 

2.36 

2.0  1 

2.93 

3.21 

3.49 

6.89 

10.29 

13.69 

17.09 ! 

n 

10 

39 

67 

95 

1.24 

1.52 

1.80 

2.09 

2.37 

2.65 

2.94 

3.22 

3.50 

6.90 

10.30 

13.70 

17.10 

12 

11 

40 

68 

96 

1.25 

1.53 

1.81 

2.10 

2.38 

2.66 

2.95 

3.23 

3.51 

6.91 

10.31 

13.71 

17.11 

13 

12 

41 

69 

97 

1.26 

1.54 

1.82 

2.11 

2.39 

2.67 

2.96 

3.24 

3.52 

6.92 

10.32 

13.72 

17.12 

14 

13 

42 

70 

98 

1.27 

1.55 

1.83 

2.12 

2.40 

2.68 

2.97 

3.25 

3.53 

6.93 

10.33 

13.73 

17.13  j 

15 

14 

43 

71 

99 

1.28 

1.56 

1.84 

2.13 

2.41 

2.69 

2.98 

3.26 

3.54 

6.94 

10.34 

13.74 

17.141 

16 

15 

43 

72 

1.00 

1.28 

1.57 

1.85 

2.13 

2.42 

2.70 

2.98 

3.27 

3.55 

6.95 

10.35 

13.75 

17.15 

17 

16 

44 

73 

1.01 

1.29 

1.58 

1.86 

2.14 

2.43 

2.71 

2.99 

3.28 

3.56 

6.96 

10.36 

13.76 

17.16 

18 

17 

45 

74 

1.02 

1.30 

1.59 

1.87 

2.15 

2.44 

2.72 

3.00 

3.29 

3.57 

6.97 

10.37 

13.77 

17.17 

19 

18 

46 

75 

1.03 

1.31 

1.60 

1.88 

2.16 

2.45 

2.73 

3.01 

3.30 

3.58 

6.98 

10.38 

13.78 

17.18 

20 

19 

47 

76 

1.04 

1.32 

1.61 

1.89 

2.17 

2.46 

2.74 

3.02 

3.31 

3.59 

6.99 

10.39 

13.79 

17.19  i 

21 

20 

48 

77 

1.05 

1.33 

1.62 

1.90 

2.18 

2.47 

2.75 

3.03 

3.32 

3.60 

7.00 

10.40 

13.80 

17.20! 

22 

21 

49 

77 

1.06 

1.34 

1.62 

1.91 

2.19 

2.47 

2.76 

3.04 

3.32 

3.61 

7.01 

10.41 

13.S1 

17.21! 

23 

22 

50 

78 

1.07 

1.35 

1.63 

1.92 

2.20 

2.48 

2.77 

3.05 

3.33 

3.62 

7.02 

10.42 

13.82 

17.22 

24 

25 

23 

51 

79 

80 

1.08 

1.36 

1.64 

1.93 

2.21 

2.49 
2.50 

2.78 
2.79 

3.06 
3.07 

3.34 

3.63 

7.03 

10.43  13.83 

17.23| 

24 

52 

1.09 

1.37 

1.65 

1.94 

2.22 

3.35 

3.64 

7.04 

10.44  j  13.84  |  17.24 

26 

25 

53 

81 

1.10 

1.38 

1.66 

1.95 

2.23 

2.51 

2.80 

3.08 

3.36 

3.65 

7.05 

10.45  !  13.85  i  17.25 

27 

26 

54 

82 

1.11 

1.39 

1.67 

1.96 

2.24 

2.52 

2.81 

3.09 

3.37 

3.66 

7.06 

10.46  j  13.86  |  17.26 

28 

26 

55 

83 

1.11 

1.40 

1.68 

1.96 

2.25 

2.53 

2.81 

3.10 

3.38 

3.66 

7.06 

10.46 

13.86  |  17.26  j 

29 

27 

56 

84 

1.12 

1.41 

1.69 

1.97 

2.26 

2.54 

2.82 

3.11 

3.39 

3.67 

7.07 

10.47 

13.87  17.27 

35 

35    DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos, 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.  3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs.J 

!  o 

Int. 

29 

58 

88 

1.17 

1.46 

1.75 

2.04 

2.33 

2.63 

2.92 

3.21 

3.50 

7.00 

10.50  ;  14.00 

17.50 

i 

1 

30 

59 

88 

1.18 

1.47 

1.76 

2.05 

2.34 

2.63 

2.93 

3.22 

3.51 

7.01 

10.51    14.01 

17.51 1 

2 

2 

31 

60 

89 

1.19 

1.48 

1.77 

2.06 

2.35 

2.64 

2.94 

3.23 

3.52 

7.02 

10.52    14.02    17.52 

3 

3 

32 

61 

90 

1.20 

1.49 

1.78" 

2.07 

2.36 

2.65 

2.95 

3.24 

3.53 

7.03 

10.53  1  14.03 

17.53 

4 

4 

33 

62 

91 

1.21 

1.50 

1.79 

2.08 

2.37 

2.66 

2.96 

3.25 

3.54 

7.04 

10.54    14.04 

17.54 

5 

5 

34 

63 

92 

1.22 

1.51 

1.80 

2.09 

2.38 

2.67 

2.97 

3.26 

3.55 

7.05 

10.55    14.05 

17.55 

6 

6 

35 

64 

93 

1.23 

1.52 

1.81 

2.10 

2.39 

2.68 

2.98 

3.27 

3.56 

7.06 

10.56 

14.06 

17.56 

7 

7 

36 

65 

94 

1.23 

1.53 

1.82 

2.11 

2.40 

2.69 

2.98 

3.28 

3.57 

7.07 

10.57 

14.07 

17.57 

8 

8 

37 

66 

95 

1.24 

1.54 

1.83 

2.12 

2.41 

2.70 

2.99 

3.29 

3.58 

7.08 

10.58 

14.08 

17.58 

9 

9 

38 

67 

96 

1.25 

1.55 

1.84 

2.13 

2.42 

2.71 

3.00 

3.30 

3.59 

7.09 

10.59 

14.09 

17.59 

10 

10 

39 

68 

97 

1.26 

1.56 

1.85 

2.14 

2.43 

2.72 

3.01 

3.31 

3.60 

7.10 

10.60 

14.10 

17.60 

11 

11 

40 

69 

98 

1.27 

1.57 

1.86 

2.15 

2.44 

2.73 

3.02 

3.32 

3.61 

7.11 

10.61 

14.11 

17.61 

12 

12 

41 

70 

99 

1.28 

1.58 

1.87 

2.16 

2.45 

2.74 

3.03 

3.33 

3.62 

7.12 

10.62 

14.12 

17.62 

13 

13 

42 

71 

1.00 

1.29 

1.58 

1.88 

2.17 

2.46 

2.75 

3.04 

3.33 

3.63 

7.13 

10.63 

14.13 

17.63 

14 

14 

43 

72 

1.01 

1.30 

1.59 

1.89 

2.18 

2.47 

2.76 

3.05 

3.34 

3.64 

7.14 

10.64 

14.14 

17.64 

15 

15 

44 

73 

1.02 

1.31 

1.60 

1.90 

2.19 

2.48 

2.77 

3.06 

3.35 

3.65 

7.15 

10.65  ! 

17.65 

16 

16 

45 

74 

1.03 

1.32 

1.61 

1.91 

2.20 

2.49 

2.78 

3.07 

3.36 

3.66 

7.16 

10.66 

14.16 

17.66 

17 

17 

46 

75 

1.04 

1.33 

1.62 

1.92 

2.21 

2.50 

2.79 

3.08 

3.37 

3.67 

7.17 

10.67 

14.17 

17.67 

18 

18 

47 

70 

1.05 

1.34 

1.63 

1.93 

2.22 

2.51 

2.80 

3.09 

3.38 

3.68 

7.18 

10.68    14.18 

17.68 

19 

18 

48 

77 

1.06 

1.35 

1.64 

1.93 

2.23 

2.52 

2.81 

3.10 

3.39 

3.68 

7.18 

10.68 
10.69 

14.18 

17.68 

20 

19 

49 

78 

1.07 

1.36 

1.65 

1.94 

2.24 

2.53 

2.82 

3.11. 

3.40 

3.69 

7.19 

14.19 

17.69 

21 

20 

50 

79 

1.08 

1.37 

1.66 

1.95 

2.25 

2.54 

2.83 

3.12 

3.41 

3.70 

7.20 

10.70 

14.20 

17.70 

22 

21 

51 

80 

1.09 

1.38 

1.67 

1.96 

2.26 

2.55 

2.84 

3.13 

3.42 

3.71 

7.21 

10.71 

14.21 

17.71, 

23 

22 

52 

81 

1.10 

1.39 

1.68 

1.97 

2.27 

2.56 

2.85 

3.14 

3.43 

3.72 

7.22 

10.72 

14.22 

17.72 

24 

23 

53 

82 

1.11 

1.40 

1.69 

1.98 

2.28 

2.28 

2.57 

2.86 

3.15 

3.44 

3.73 

7.23 

10.73 

14.23 

17.73 

25 

24 

53 

83 

1.12 

1.41 

1.70 

1.99 

2.58 

2.87 

3.16 

3.45 

3.74 

7.24 

10.74 

14.24 

17.74 

26 

25 

54 

84 

1.13 

1.42 

1.71 

2.00 

2.29 

2.59 

2.88 

3.17 

3.46 

3.75 

7.25 

10.75 

14.25 

17.75     : 

27 

26 

55 

85 

1.14 

1.43 

1.72 

2.01 

2.30 

2.6  » 

2.89 

3.18 

3.47 

3.76 

7.26 

10.76 

14.26 

17.76 

28 

27 

56 

86 

1.15 

1.44 

1.73 

2.02 

2.31 

2.61 

2.90 

3.19 

3.48 

3.77 

7.27 

10.77 

14.27 

17.77 

29 

28 

57 

87 

1.16 

1.45 

1.74 

2.03 

2.32 

2.62 

2.91 

3.20 

3.49 

3.78 

7.28    10.78    14.28 

17.78  | 

36    DOLLARS. 

!6 

Pay 

j  1  Mo. 

[2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos 

'5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.j4  Yrs.5  Yrs. 

? 

Int. 

30 

60 

■90 

1.20 

i    1.50 

1.80  ■ 

2.10 

2.40 

2.70 

3.00 

3.30 

3.60 

7.20 

10.80  j  14.40    18.00 

1 

1 

31 

61 

n 

1.21 

1    1.51 

1.81 

2.11 

2.41 

2.71 

3:01 

3.31 

3.61 

7.21 

10.81    14.41 

18.01 

2 

2 

32 

62 

92 

1.22 

1.52 

1.82 

2.12 

2.42 

2.72 

3.02 

3.32 

3.62 

7.22 

10.82  j  14.42 

18.02 

3 

3 

33 

63 

93 

1.23 

1.53 

1.83 

2.13 

2.43 

2.73 

3.03 

3.33 

3.63 

7.23 

10.83    14.43 

18.03 

4 
~5 

4 

34 

64 

94. 

1.24 

1.54 

1.84 

2.14 

2.44 

2.74 

3.04 

3.34 

3.64 

7.24 

j  10.84 

14.44 

18.04 

0 

35 

65 

95 

1.25 

1.55 

-  1.85 

2.15 

2.45 

2.75 

3.05 

3.35 

3.65 

7.25 

10.85 

14.45 

18.05 

(i 

6 

36 

66 

96 

1.26 

1.56 

1.86 

2.16 

2.46 

2.76 

3.06 

3.36 

3.66 

7.26 

10.86 

14.46 

18.06 

7 

< 

37 

67 

97 

1.27 

1.57 

1.87 

2.17 

2.47 

2.77 

3.07 

3.37 

3.67 

7.27 

10.87 

14.47 

18.07 

8 

8 

38 

68 

98 

1.28 

1.58 

1.88 

2.18 

2.48 

2.78 

3.08 

3.38 

3.68 

7.28 

10.88 

14.48 

18.08  | 

'•' 

9 

39 

69 

99 

1.29 

1.59 

1.89 

2.19 

2.49 

2.79 

3.09 

3.39 

3.69 

7.29 

10.89    14.49 

18.09 

10 

10 

40 

70 

1.00 

1.30 

1.60 

1.90 

2.20 

2.50 

2.80 

3.10 

3.40 

3.70 

7.30 

10.90 

14.50 

18.10 

11 

11 

41 

71 

1.01 

1.31 

1.61 

1.91 

2.21 

2.51 

2.81 

3.11 

3.41 

3.71 

7.31 

10.91 

14.51 

18.11 

12 

12 

42 

72 

1.02 

1.32 

1.62 

1.92 

2.22 

2.52 

2.82 

3.12 

3.42 

3.72 

7.32 

10.92 

14.52    18.12 

13 

13 

43 

73 

1.03 

1.33 

1.63 

1.93 

2.23 

2.53 

2.83 

3.13 

3.43 

3.73 

7.33 

10.93  !  14.53  !  18.13 

114 

1 

14 

44 

74 

1.04 

1.34 

1.64 

1.91 

2.24 

2.54 

2.84 

3.14 

3.44 

3.74 

7.34 

10.94  ;  14.54    18.14 

lb 

15 

45 

75 

1.05 

1.35 

1.65 

1.95 

2.25 

2.55 

2.85 

3.15 

3.45 

3.75 

7.35 

10.95    14.55  ,  18.15 

16 

16 

46 

76 

1.06 

1.36 

1.66 

1.96 

2.26 

2.56 

2.86 

3.16 

-  3.46 

3.76 

7.36 

10.96  )  14.56  i  18.16 

]7 

i1' 

17 

47 

77 

1.07 

1.37 

1.67 

1.97 

2.27 

2.57 

2.87 

3.17 

3.47 

3.77 

7.37 

10.97  j  14.57    18.17 

18 

18- 

48 

78 

1.08 

1.38 

1.68 

1.98 

2.28 

2.58 

2.88 

3.18 

3.48 

3.78 

7.38 

10.98    14.58!  18.18 

19 

19 



49 

79 

1.09 

1.39 

1.69 

1.99 

2.00~ 

2.29 

2.59 

2.89 

3.19 

3.49 

3.79 

7.39 

10.99    14.59  |  18.19 

20 

20 

50 

80 

1.10 

1.40 

1.70 

2.30 

2.60 

2.90 

3.20 

3.50 

3.80 

7.40 

11.00    14.60  !  18.20 

21 

21 

51 

81 

1.11 

1.41 

1.71 

2.01 

2.31 

2.61 

2.91 

3.21 

3.51 

3.81 

7.41 

11.01 

14.61  !  18.21 

i-- 

22 

52 

82 

1.12 

1.42 

1.72 

2.02 

2.32 

2.62 

2.92 

3.22 

3.52 

3.82 

7.42 

11.02 

14.62  j  18.22 

23 

23 

53 

83 

1.13 

1.43 

1.73 

2.03 

2.33 

2.63 

2.93 

3.23 

3.53 

3.83 

7.43 

11.03 

14.63  !  18.23  i 

J2-4S 

24 

54 

84 

1.14 

1.44 

1.74 

2.04 

2.34 

2.64 

2.94 

3.24 

3.54 

3.84 

7.44 

11.04 

14.64  j  18.24 

20 

25 

55 

85 

1.15 

1.45 

1-75 

2.05 

2.35 

2.65 

2.95 

3.25 

3.55 

3.85 

7.45 

11.05 

14.65  i  18.25 

Il2b 

26 

56 

86 

1.16 

1.46 

1.76 

2.06 

2.36 

2.66 

2.96 

3.26 

3.56 

3.86 

7.46 

11.06 

14.66  |  18.26 

^ 

27 

57 

87 

1.17 

1.47 

1.77 

2.07 

2.37 

2.67 

2.97 

3.27 

3.57 

3.87 

7.47 

11.07 

14.67    18.27 

28 

28 

58 

88 

1.18 

1.48 

1.78 

2.08 

2.38 

2.68 

2.98 

3.28 

3.58 

3.88 

7.48 

11.08 

14.68  !  18.28 

|29l 

29   i 

59 

89 

1.19 

1.49 

1.79 

2.09 

2.39 

2.69 

2.99 

3.29 

3.59 

3.89 

7.49 

11.09 

14.69    18.29 

87 

37  DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mow. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.!4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

31 

62 

93 

1.23 

1.54 

1.85 

2.16 

2.47 

2.78 

3.08 

3.39 

3.70 

7.40 

11.10 

14.80 

18.50 

1 

1 

32 

63 

94 

1.24 

1.55 

1.86 

2.17 

2.48 

2.79 

3.09 

3.40 

3.71 

7.41 

11.11 

14.81 

18.51 

2 

2 

33 

64 

95 

1.25 

1.56 

1.87 

2.18 

2.49 

2.80 

3.10 

3.41 

3.72 

7.42 

11.12 

14.82 

18.52 

3 

3 

34 

65 

96 

1.26 

1.57 

1.88 

2.19 

2.50 

2.81 

3.11 

3.42 

3.73 

7.43 

11.13 

14.83  i  18.53 

4 

4 

35 

66 

97 

1:27 

1.58 

1.89 

2.20 

2.51 

2.82 

3.12 

3.43 

3.74 

7.44 

11.14 

14.84  i  18.54 

5 

5 

36 

67 

98 

1.28 

1.59 

1.90 

2.21 

2.52 

2.83 

3.13 

3.44 

3.75 

7.45 

11.15  j  14.85 

18.55 

6 

6 

37 

68 

99 

1.30 

1.60 

1.91 

2.22 

2.53 

2.84 

3.15 

3.45 

3.76 

7.46 

11.16114.86 

18.56 

7 

7 

38 

69 

1.00 

1.31 

1.61 

1.92 

2.23 

2.54 

2.85 

3.16 

3.46 

3.77 

7.47 

11.17  14.87 

18.57 

8 

8 

39 

70 

1.01 

1.32 

1.62 

1.93 

2.24 

2.55 

2.86 

3.17 

3.47 

3.78 

7.48 

11.18 

14.88 

18.58 

9 

9 

40 

71 

1.02 

1.33 

1.63 

1.94 

2.25 

2.56 

.  2.87 

3.18 

3.48 

3.79 

7.49 

11.19 

14.89 

18.59 

10 

10 

41 

72 

1.03 

1.34 

1.64 

1.95 

2.26 

2.57 

2.88 

3.19 

3.49 

3.80 

7.50 

11.20 

14.90 

18.60 

11 

11 

42 

73 

1.04 

1.35 

1.65 

1.96 

2.27 

2.58 

2.89 

3.20 

3.50 

3.81 

7.51 

11.21 

14.91 

18.61 

12 

12 

43 

74 

1.05 

1.36 

1.67 

1.97 

2.28 

2.59 

2.90 

3.21 

3.52 

3.82 

7.52 

11.22 

14.92 

18.62 

13 

13 

44 

75 

1.06 

1.37 

1.68 

1.98 

2.29 

2.6) 

2.91 

3.22 

3.53 

3.83 

7.53 

11.23 

14.93 

18.63 

14 
15 

14 

45 

76 

1.07 

1.38 

1.69 

1.99 

2.30 

2.61 

2.92 

3.23 

3.54 

3.84 
3.85 

7.54 

11.24 

14.94 

18.64 

15 

46 

77 

1.08 

1.39 

1.70 

2.00 

2.31 

2.62 

2.93 

3.24 

3.55 

7.55 

11.25 

14.95 

18.65 

16 

16 

47 

78 

1.09 

1.40 

1.71 

2.01 

2.32 

2.63 

2.94 

3.25 

3.56 

3.86 

7.56 

11.26 

14.96 

18.66 

17 

17 

48 

79 

1.10 

1.41 

1.72 

2.02 

2.33 

2.64 

2.95 

3.26 

3.57 

3.87 

7.57 

11.27 

14.97 

18.67 

18 

19 

49 

80 

1.11 

1.42 

1.73 

2.04 

2.34 

2.65 

2.96 

3.27 

3.58 

3.89 

7.59 

11.29 

14.99 

18.69 

19 

20 

50 

81 

1.12 

1.43 

1.74 

2.05 

2.35 

2.66 

2.97 

3.28 

3.59 

3.90 

7.60 

11.30 

15.00 

18.70 

20 

21 

51 

82 

1.13 

1.44 

1.75 

2.06 

2.36 

2.67 

2.98 

3.29 

3.60 

3.91 

7.61 

11.31  15.01 

18.71 

21 

22 

52 

83 

1.14 

1.45 

1.76 

2.07 

2.37 

2.68 

2.99 

3.30 

3.61 

3.92 

7.62 

11.32  15.02 

18.72 

22 

23 

53 

84 

1.15 

1.46 

1.77 

2.08 

2.38 

2.69 

3.00 

3.31 

3.62 

3.93 

7.63 

11.33  15.03 

18.73 

23 

24 

54 

85 

1.16 

1.47 

1.78 

2.09 

2.39 

2.70 

3.01 

3.32 

3.63 

3.94 

7.64 

11.34 

15.04 

18.74 

24 
25 

25 

56 

86 

1.17 

1.48 

1.79 

2.10 

2.41 

2.71 

3.02 

3.33 

3.64 

3.95 

7.65 

11.35 

15.05 

18.75 

26 

57 

87 

1.18 

1.49 

1.80 

2.11 

2.42 

2.72 

3.03 

3.34 

3.65 

3.96 

7.66 

11.36  j  15.06 

18.76 

26 

27 

58 

88 

1.19 

1.50 

1.81 

2.12 

2.43 

2.73 

3.04 

3.35 

3.66 

3.97 

7.67 

11.37  15.07 

18.77 

27 

28 

59 

89 

1.20 

1.51 

1.82 

2.13 

2.44 

2.74 

3.05 

3.36 

3.67 

3.98 

7.68 

11.38 

15.08 

18.78 

28 

29 

60 

90 

1.21 

1.52 

1.83 

2.14 

2.45 

2.75 

3.06 

3.37 

3.68 

3.99 

7.69 

11.39 

15.09 

18.79 

29 

30 

61 

91 

1.22 

1.53 

1.84 

2.15 

2.46 

2.76 

3.07 

3.38 

3.69 

4.00 

7.70 

11.40 

15.10 

18.80 

38  DC 

)LLAES. 

3t 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

lOMo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs.ll 

0 

Int. 

32 

63 

95 

1.27 

1.58 

1.90 

2.22 

2.53 

2.85 

3.17 

3.48 

3.80 

7.60 

11.40 

15.20 

19.00 

1 

1 

33 

64 

96 

1.28 

1.59 

1.91 

2.23 

2.54 

2.86 

3.18 

3.49 

3.81 

7.61 

11.41 

15.21 

19.01 

2 

2 

34 

65 

97 

1.29 

1.60 

1.92 

2.24 

2.55 

2.87 

3.19 

3.50 

3.82 

7.62 

11.42 

15.22 

19.02 

3 

3 

35 

67 

98 

1.30 

1.62 

1.93 

2.25 

2.57 

2.88 

3.20 

3.52 

3.83 

7.63 

11.43 

15.23 

19.03 

4 

4 

36 

68 

99 

1.31 

1.63 

1.94 

2.26 

2.58 

2.89 

3.21 

3.53 

3.84 

7.64 

11.44 

15.24 

19.04 

5 

5 

37 

69 

1.00 

1.32 

1.64 

1.95 

2.27 

2.59 

2.90 

3.22 

3.54 

3.85 

7.65 

11.45 

15.25 

19.05 

6 

6 

38 

70 

1.01 

1.33 

1.65 

1.96 

2.28 

2.60 

2.91 

3.23 

3.55 

3.86 

7.66 

11.46 

15.26 

19.06 

7 

7 

39 

71 

1.02 

1.34 

1.66 

1.97 

2.29 

2.61 

2.92 

3.24 

3.56 

3.87 

7.67 

11.47 

15.27 

19.07 

8 

8 

40 

72 

1.03 

1.35 

1.67 

1.98 

2.30 

2.62 

2.93 

3.25 

3.57 

3.88 

7.68 

11.48 

15.28 

19.08 

9 

10 

41 

73 

1.05 

1.36 

1.68 

2.00 

2.31 

2.63 

2.95 

3.26 

3.58 

3.90 

7.70 

11.50 

15.30 

19.10 

10 

11 

42 

74 

1.06 

1.37 

1.69 

2.01 

2.32 

2.64 

2.96 

3.27 

3.59 

3.91 

7.71 

11.51 

15.31 

19.11 

11 

12 

43 

75 

1.07 

1.38 

1.70 

2.02 

2.33 

2.65 

2.97 

3.28 

3.60 

3.92 

7.72 

11.52 

15.32 

19.12 

12 

13 

44 

76 

1.08 

1.39 

1.71 

2.03 

2.34 

2.66 

2.98 

3.29 

3.61 

3.93 

7.73 

11.53 

15.33 

19.13 

13 

14 

45 

77 

1.09 

1.40 

1.72 

2.04 

2.35 

2.67 

2.99 

3.30 

3.62 

3.94 

7.74 

11.54 

15.34 

19.14 

14 

15 

46 

78 

1.10 

1.41 

1.73 

2.05 

2.:;<; 

2.68 

3.00 

3.31 

3.63 

3.95 

7.75 

11.55 

15.35 

19.15 

15 

16 

48 

79 

1.11 

1.43 

1.74 

2.06 

2.:-:s 

2.69 

3.01 

3.33 

3.64 

3.96 

7.76 

11.56 

15.36 

19.16 

16 

17 

49 

80 

1.12 

1.44 

1.75 

2.07 

2.39 

2.70 

3.02 

3.34 

3.65 

3.97 

7.77 

11.57 

15.37 

19.17 

17 

18 

50 

81 

1.13 

1.45 

1.76 

2.08 

2.40 

2.71 

3.03 

3.35 

3.66 

3.98 

7.78 

11.58 

15.38 

19.18 

18 

19 

51 

82 

1.14 

1.46 

1.77 

2.09 

2.41 

2.72 

3.04 

3.36 

3.67 

3.99 

7.79 

11.59 

15.39 

19.19 

19 

20 

52 

83 

1.15 

1.47 

1.78 

2.10 

2.42 

2.73 

3.05 

3.37 

3.68 

4.00 

7.80 

11.60 

15.40 

19.20 

20 

21 

53 

84 

1.16 

1.48 

1.79 

2.11 

2.43 

2.74 

3.06 

3.38 

3.69 

4.01 

7.81 

11.61 

15.41 

19.21 

21 

22 

54 

86 

1.17 

1.49 

1.81 

2.12 

2.44 

2.76 

3.07 

3.39 

3.71 

4.02 

7.82 

11.62 

15.42 

19.22 

22 

23 

55 

87 

1.18 

1.50 

1.82 

2.13 

2.45 

2.77 

3.08 

3.40 

3.72 

4.03 

7.83 

11.63 

15.43 

19.23 

23 

24 

56 

88 

1.19 

1.51 

1.83 

2.14 

2.46 

2.78 

3.09 

3.41 

3.73 

4.04 

7.84 

11.64 

15.44 

19.24 

24 

25 

57 

89 

1.20 

1.52 

1.84 

2.15 

2.47 

2.79 

3.10 

3.42 

3.74 

4.05 

7.85 

11.65 

15.45 

19.25 

25 

26 

58 

'  90 

1.21 

1.53 

1.85 

2.16 

2.48 

2.80 

3.11 

3.43 

3.75 

4.06 

7.86 

11.66 

15.46 

19.26 

26 

27 

59 

91 

1.22 

1.54 

1.86 

2.17 

2.49 

2.81 

3.12 

3.44 

3.76 

4.07 

7.87 

11.67 

15.47 

19.27 

27 

29 

60 

92 

1.24 

1.55 

1.87 

2.19 

2.50 

2.82 

3.14 

3.45 

3.77 

4.09 

7.89 

11.69 

15.49 

19.29 

28 

30 

61 

93 

1.25 

1.56 

■  1.88 

2.20 

2.51 

2.83 

3.15 

3.46 

3.78 

4.10 

7.90 

11.70 

15.50 

19.30 

29 

31 

62 

94 

1.26 

1.57 

1.89 

2.21 

2.52 

2.84 

3.16 

3.47 

3.79 

4.11 

7.91 

11.71  15.51 

19.311 

39 

39  DOLLARS. 

Day 
0 

Int. 

|  1  Mo. 
33 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos,|7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs.j5  Yrs". 

65 

98 

1.30 

1.63 

1.95 

2.28 

2.60 

2.93 

3.25 

3.58 

3.90 

7.80 

11.70 

15.60 

19.50  i 

1 

1 

34 

66 

99 

1.31 

1.64 

1.96 

2.29 

2.61 

2.94 

3.26 

3.59 

3.91 

7.81 

11.71 

15.61 

19.51 

2 

2 

35 

67 

1.00 

1.32 

1.65 

1.97 

2.30 

2.62 

2.95 

3.27 

3.60 

3.92 

7.82 

11.72 

15.62 

19.52 

3 

3 

36 

68 

1.01 

1.33 

1.66 

1.98 

2.31 

2.63 

2.96 

3.28 

3.61 

3.93 

7.83 

11.73 

15.63 

19.53 

4 

4 

37 

69 

1.02 

1.34 

1.67 

1.99 

2.32 

2.64 

2.97 

3.29 

3.62 

3.94 

7.84 

11.74 

15.64 

19.54 

5 

5 

38 

70 

1.03 

1.35 

1.68 

2.00 

2.33 

2.65 

2.98 

3.30 

3.63 

3.95 

7.85 

11.75 

15.65 

19.55 

6 

7 

39 

72 

1.04 

1.37 

1.69 

2.02 

2.34 

2.67 

2.99 

3.32 

3.64 

3.97 

7.87 

11.77 

15.67 

19.57 

7 

8 

40 

73 

1.05 

1.38 

1.70 

2.03 

2.35 

2.68 

3.00 

3.33 

3.65 

3.98 

7.88 

11.78 

15.68 

19.58 

8 

9 

41 

74 

1.06 

1.39 

1.71 

2.04 

2.36 

2.69 

3.01 

3.34 

3.66 

3.99 

7.89 

11.79 

15.69 

19.59 

9 
10 

10 

42 

75 

1.07 

1.40 

1.72 

2.05 

2.37 

2.38 

2.70 

3.02 

3.35 

3.67 

4.00 

7.90 

11.80 

15.70 

19.60  j 
19.61 

11 

43 

76 

1.08 

1.41 

1.73 

2.06 

2.71 

3.03 

3.36 

3.68 

4.01 

7.91 

11.81 

15.71 

11 

12 

44 

77 

1.09 

1.42 

1.74 

2.07 

2.39 

2.72 

3.04 

3.37 

3.69 

4.02 

7.92 

11.82 

15.72 

19.62 

12 

13 

46 

78 

1.11 

1.43 

1.76 

2.08 

2.41 

2.73 

3.06 

3.38 

3.71 

4.03 

7.93 

11.83  15.73 

19.63 

13 

14 

47 

79 

1.12 

1.44 

1.77 

2.09 

2.42 

2.74 

3.07 

3.39 

3.72 

4.04 

7.94 

11.84  15.74 

19.64 

14 

15 

15 

48 

80 

1.13 

1.45 

1.78 

2.10 

2.43 

2.75 

3.08 

3.40 

3.73 

4.05 

7.95 

11.85 

15.75 

19.65 

16 

49 

81 

1.14 

1.46 

1.79 

2.11 

2.44 

2.76 

3.09 

3.41 

3.74 

4.06 

7.96 

11.86 

15.76 

19.66 

16 

17 

50 

82 

1.15 

1.47 

1.80 

2.12 

2.45 

2.77 

3.10 

3.42 

3.75 

4.07 

7.97 

11.87 

15.77 

19.67 

17 

18 

'  51 

83 

1.16 

1.4S 

1.81 

2.13 

2.46 

2.78 

3.11 

3.43 

3.76 

4.08 

7.98 

11.88 

15.78 

19.68 

18 

20 

52 

85 

1.17 

1.50 

1.82 

2.15 

2.47 

2.80 

3.12 

3.45 

3.77 

4.10 

8.00 

11.90 

15.80 

19.70 

19 

21 

53 

86 

1.18 

1.51 

1.83 

2.16 

2.48 

2.81 

3.13 

3.46 

3.78 

4.11 

8.01 

11.91 

15.81 

19.71 

120 

22 

54 

87 

1.19 

1.52 

1.84 

2.17 

2.49 

2.82 

3.14 

3.47 

3.79 

4.12 

8.02 

11.92  |  15.82 

19.72 

21 

23 

55 

88 

1.20 

1.53 

1.85 

2.18 

2.50 

2.83 

3.15 

3.48 

3.80 

4.13 

8.03 

11.93  |  15.83  19.73 

22 

24 

56 

89 

1.21 

1.54 

1.86 

2.19 

2.51 

2.84 

3.16 

3.49 

3.81 

4.14 

8.04 

11.94  j  15.84  19.74 

23 

25 

57 

90 

1.22 

1.55 

1.87 

2.20 

2.52 

2.85 

3.17 

3.50 

3.82 

4.15 

8.05 

11.95  15.85  |  19.75 

§4 
25 

26 

59 

91 

1.24 

1.56 

.  1.89 

2.21 

2.54 

2.86 

3.19 

3.51 

3.84 

4.16 

8.06 

11.96!  15.86  19.76  j 

27 

60 

92 

1.25 

1.57 

1.90 

2.22 

2.55 

2.87 

3.20 

3.52 

3.85 

4.17 

8.07 

11.97- 

15.87  1  19.77! 

26 

28 

61 

93 

1.26 

1.58 

1.91 

2.23 

2.56 

2.88 

3.21 

3.53 

3.86 

4.18 

8.08 

11.98 

15.88!  19.78  1 

127 

29 

62 

94 

1.27 

1.59 

1.92 

2.24 

2.57 

2.89 

3.22 

3.54 

3.87 

4.19 

8.09 

11.99 

15.89  1  19.79! 

28 

30 

63 

95 

1.28 

1.60 

1.93 

2.25 

2.58 

2.90 

3.23 

3.55 

3.88" 

4.20 

8.10 

12.00 

15.90  j  19.80 

291 

31 

64 

96  | 

1.29  1 

1.61 

1.94 

2.26 

2.59 

2.91 

3.24 

3.56 

3.89 

4.21 

8.11 

12.01  15.91  i  19.81 

40    DOLLARS. 

40 

Day 

!  1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

■      33 

67 

1.00 

1.33 

1.67 

2.00 

2.33 

2.67 

3.00 

3.33 

3.67 

4.00 

8.00 

12.00 

16.00 

20.00 

1 

1 

34 

68 

1.01 

1.34 

1.68 

2.01 

2.34 

2.68 

3.01 

3.34 

3.68 

4.01 

8.01 

12.01 

16.01 

20.01 

2 

2 

36 

69 

1.02 

1.36 

1.69 

2.02 

2.36 

2.69 

3.02 

3.36 

3.69 

4.02 

8.02 

12.02 

16.02 

20.02 

3 

3 

37 

70 

1.03 

1.37 

1.70 

2.03 

2.37 

2.70 

3.03 

3.37 

3.70 

4.03 

8.03 

12.03 

16.03 

20.03 

L4 

5 

4 

38 

71 

1.04 

1.38 

1.71 

2.04 

2.38 

2.71 

3.04 

3.38 

3.71 

4.04 

8.04 

12.04 

16.04 

20.04 

6 

39 

72 

1.06 

1.39 

1.72 

2.06 

2.39 

2.72 

3.06 

3.39 

3.72 

4.06 

8.06 

12.06 

16.06 

20.06 

6 

7 

40 

73 

1.07 

1.40 

1.73 

2.07 

2.40 

2.73 

3.07 

3.40 

3.73 

4.07 

8.07 

12.07 

16.07 

20.07 

i 

8 

41 

74 

1.08 

1.41 

1.74 

2.08 

2.41 

2.74 

3.08 

3.41 

3.74 

4.08 

8.08 

12.08 

16.08 

20.08 

8 

9 

42 

76 

1.09 

1.42 

1.76 

2.09 

2.42 

2.76 

3.09 

3.42 

3.76 

4.09 

8.09 

12.09 

16.09 

20.09 

9 

10 

43 

77 

1.10 

1.43 

1.77 

2.10 
2.11 

2.43 

2.77 

3.10 

3.43 

3.77 

4.10 

8.10 

12.10 

16.10 

20.10 

10 

11 

44 

78 

1.11 

1.44 

1.78 

2.44 

2.78 

3.11 

3.44 

3.78 

4  11 

8.11 

12.11 

16.11 

20.11 

11 

12 

46 

79 

1.12 

1.46 

1.79 

2.12 

2.46 

2.79 

3.12 

3.46 

3.79 

4.12 

8.12 

12.12 

16.12 

20.12 

12 

13 

47 

80 

1.13 

1.47 

1.80 

2.13 

2.47 

2.80 

3.13 

3.47 

3.80 

4.13 

8.13 

12.13 

16.13 

20.13 

13 

14 

48 

81 

1.14 

1.48 

1.81 

2.14 

2.48 

2.81 

3.14 

3.48 

3.81 

4.14 

8.14 

12.14 

16.14 

20.14 

14 

16 

49 

82 

1.16 

1.49 

1.82 

2.16 
2.17 

2.49 

2.82 

3.16 

3.49 

3.82 

4.16 

8.16 

12.16 

16.16 
16.17 

20.16 

15 

17 

50 

83 

1.17 

1.50 

1.83 

2.50 

2.83 

3.17 

3.50 

3.83 

4.17 

8.17 

12.17 

20.17 

16 

18 

51 

84 

1.18 

1.51 

1.84 

2.18 

2.51 

2.84 

3.18 

3.51 

3.84 

4.18 

8.18 

12.18 

16.18 

20.18 

17 

19 

52 

86 

1.19 

1.52 

1.86 

2.19 

2.52 

2.86 

3.19 

3.52 

3.86 

4.19 

8.19 

12.19 

16.19 

20.19 

18 

20 

53 

87 

1.20 

1.53 

1.87 

2.20 

2.53 

2.87 

3.20 

3.53 

3.87 

4.20 

8.20 

12.20 

16.20 

20.20 

19 

21 

54 

88 

1.21 

1.54 

1.88 
1.89 

2.21 

2.54 

2.88 

3.21 

3.54 

3.88 

4.21 

8.21 

12.21 

16.21 

20.21 

20 

22 

56 

89 

1.22 

1.56 

2.22 

2.56 

2.89 

3.22 

3.56 

3.89 

4.22 

8.22 

12.22 

16.22 

20.22 

21 

23 

57 

90 

1.23 

1.57 

1.90 

2.23 

2.57 

2.90 

3.23 

3.57 

3.90 

4.23 

8.23 

12.23 

16.23 

20.23 

22 

24 

58 

91 

1.24 

1.58 

1.91 

2.24 

2.58 

2.91 

3.24 

3.58 

3.91 

4.24 

8.24 

12.24    16.24 

20.24 

23 

26 

59 

92 

1.26 

1.59 

1.92 

2.26 

2.59 

2.92 

3.26 

3.59 

3.92 

4.26 

8.26 

12.26 

16.26 

20.26 

24 
25 

27 

60 

93 

1.27 

1.60 

1.93 

2.27 

2.60 

2.93 

3.27 

3.60 

3.93 

4.27 

8.27 

12.27 

16.27 

20.27 

28 

61 

94 

1.28 

1.61 

.1.91 

2.28 

2.61 

2.94 

3.28 

3.61 

3.94 

4.28 

8.28 

12.28 

16.28 

20.28 

26 

29 

62 

96 

1.29 

1.62 

1.96 

2.29 

2.62 

2.96 

3.29 

3.62 

3.96 

4.29 

8.29 

12.29 

16.29 

20.29 

27 

30 

63 

97 

1.30 

1.63 

1.97 

2.30 

2.63 

2.97 

3.30 

3.63 

3.97 

4.30 

8.30 

12.30 

16.30 

20.30 

28 

31 

64 

98 

1.31 

1.64 

1.98 

2.31 

2.64 

2.98 

3.31 

3.64 

3.98 

4,31 

8.31 

12.31 

16.31 

20.31 

29 

32 

66 

99 

1.32 

1.66 

1.99 

2.32 

2.66 

2.99 

3.32 

3.66 

3.99 

4.32 

8.32 

12.32    16.32 

20.32 

41 

41    DOLLARS. 

Day 
1  0 

Int. 

lMo. 
34 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

HMo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs.!5  Yrs. 

68 

1.03 

1.37 

1.71 

2.05 

2.39 

2.73 

3.08 

3.42 

3.76 

4.10 

8.20 

12.30 

16.40 

20.50 

1 

1 

35 

69 

1.04 

1.38 

1.72 

2.06 

2.40 

2.74 

3.09 

3.43 

3.77 

4.11 

8.21 

12.31 

16.41 

20.51 

2 

2 

36 

71 

1.05 

1.39 

1.73 

2.07 

2.41 

2.76 

3.10 

3.44 

3.78 

4.12 

8.22 

12.32 

16.42 

20.52 

13 

3 

38 

72 

1.06 

1.40 

1.74 

2.08 

2.43 

2.77 

3.11 

3.45 

3.79 

4.13 

8.23 

12.33 

16.43 

20.53 

4 

5 

39 

73 

74 

1.07 

1.41 

1.75 

2.10 

2.44 

2.78 

3.12 

3.46 

3.80 

4.15 

8.25 

12.35 

16.45 

20.55 

5 

6 

40 

1.08 

1.42 

177 

2.11 

2.45 

2.79 

3.13 

3.47 

3.82 

4.16 

8.26 

12.36 

16.46 

20.56 

6 

7 

41 

75 

1.09 

1.44 

1.78 

2.12 

2.46 

2.80 

3.14 

3.49 

3.83 

4.17 

8.27 

12.37 

16.47 

20.57 

7 

8 

42 

76 

1.10 

1.45 

1.79 

2.13 

2.47 

2.81 

3.15 

3.50 

3.84 

4.18 

8.28    12.38 

16.48 

20.58 

8 

9 

43 

77 

1.12 

1.46 

1.80 

2.14 

2.48 

2.82 

3.17 

3.51 

3.85 

4.19 

8.29    12.39 

16.49 

20.59 

9 

10 

44 

79 

1,13 

1.47 

1.81 
1.82 

2.15 

2.16 

2.49 

2.84 

3.18 
3.19 

3.52 

3.86 

3.87 

4.20 
4.21 

8.30  1  12.40 

8.31  12.41 

16.50 

20.60  i 

10 

11 

46 

80 

1.14 

1.48 

2.51 

2.85 

3.53 

16.51 

20.61 

11 

13 

47 

81 

1.15 

1.49 

1.83 

2.18 

2.52 

2.86 

3.20 

3.54 

3.88 

4.23 

8.33  '  12.43 

16.53 

20.63 

12 

14 

48 

82 

1.16 

1.50 

1.85 

2.19 

2.53 

2.87 

3.21 

3.55 

3.90 

4.24 

8.34  :  12.44 

16.54    20.64 

13 

15 

49 

83 

1.17 

1.51 

1.86 

2.20 

2.54 

2.88 

3  22 

3.56 

3.91 

4.25 

8.35  :  12.45 

16.55 

20.65 

14 

16 

50 

84 

1.18 

1.53 

1.87 

2.21 

2.55 

2.89 

3.23 
3.25 

3.58 
3.59 

3.92 

4.26 

8.36    12.46 

16.56 

20.66 

15 

17 

51 

85 

1.20 

1.54 

1.88 

2.22 

2.56 

2.90 

3.93 

4.27 

8.37  i  12.47 

16.57 

20.67 

16 

18 

52 

87 

1.21 

1.55 

1.89 

2.23 

2.57 

2.92 

3.26 

3.60 

3.94 

4.28 

8.38    12.48 

16.58 

20.68' 

17 

19 

54 

88 

1.22 

1.56 

1.90 

2.24 

2.59 

2.93 

3.27 

3.61 

3.95 

4.29 

8.39  ;  12.49 

16.59 

20.69 

18 

21 

55 

89 

1.23 

1.57 

1.91 

2.26 

2.60 

2.94 

3.28 

3.62 

3.96 

4.31 

841  !  12.51 

16.61 

20.71  i 

19 

22 

56 

90 

1.24 

1.58 

1.92 

2.27 

2.61 

2.95 

3.29 

3.63 

3.97 

4.32 

8.42  |  12.52 

16.62 

20.72; 

20 

23 

57 

91 

1.25 

1.59 

1.94 

2.28 

2.62 

2.96 

3.30 

3.64 

3.99 

4.33 

8.43  |  12.53 

16.63 

20.73 

21 

24 

58 

92 

1.26 

1.61 

1.95 

2.29 

2.63 

2.97 

3.31 

3.66 

4.00 

4.34 

8.44  i  12.54 

16.64 

20.74 

22 

25 

59 

93 

1.28 

1.62 

1.96 

2.30 

2.64 

2.98 

3.33 

3.67 

4.01 

4.35 

8.45    12.55 

16.65  !20.75i 

23 

26 

60 

95 

1:29 

1.63 

1.97 

2.31 

2.65 

3.00 

3.34 

3.68 

4.02 

4.36 

8.46 

12.56    16.66 

20.76: 

24 

27 

62 

96 
97 

1.30 

1.64 

1.98 
1.99 

2.32 

2.67 

3.01 

3.35 
3.36 

3.69 
3.70 

4.03 
4.04 

4.37 

8.47 

12.57 

16.67 

20.77 

25 

28 

63 

1.31 

1.65 

2.33 

2.68 

3.02 

4.38 

8.48 

12.58 

16.68 

29.78 ! 

26 

30 

64 

98 

1.32 

1.66 

2.00 

2.35 

2.69 

3.03 

3.37 

3.71 

4.05 

4.40 

8.50 

12.60 

16.70 

20.80  1 

27 

31 

65 

99 

1.33 

1.67 

2.02 

2.36 

2.70 

3.04 

3.38 

3.72 

4.07 

4.41 

8.51    12.61 

16.71 

20.81 

i28 

32 

66 

1.00 

1.34 

1.69 

2.03 

2.37 

2.71 

3.05 

3.39 

3.74 

4.08 

4.42 

8.52  J  12.62  j  16.72 

20.82 

29 

33 

67 

1.01 

1.36 

1.70 

2.04 

2.38 

2.72 

3.06 

3.41 

3.75 

4.09 

4.43 

8.53  i  12.63  '  16.73 

20.83 

^L2    DOLLARS. 

42 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos, 

7  Mos. 

8  Mos. 
2.80 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.  4  Yrs.|5  Yrs 

0 

!  Int. 

35 

70 

1.05 

1.40 

1.75 

2.10 

2.45 

3.15 

3.50 

3.85 

4.20 

8.40 

12.60!  16.80  21.00 

1  1 

1 

36 

71 

1.06 

1.41 

1.76 

2.11 

2.46 

2.81 

3.16 

3.51 

3.86 
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13.53    18.03    22.53 

i  3 

4 

41 

79 

1.16 

1.54 

1.91 

2.29  1  2.66 

3.04 

3.41 

3.79 

4.16 

4.54 

9.04 

13.54    18.04    22.54 

4 

5 

43 

80  1 

1.18 

1.55 

1.93 

2.30     2.68 

3.05 
3.06 

3.43 
3.44 

3.80 

4.18  . 
4.19 

4.55 

4.56 

9.05 
9.06 

13.55  1  18.05  ,  22.55 

5 

6 

44 

81 

1.19 

1.56 

1.94 

2.31  !  2.69 

3.81 

13.56 

18.06    22.56 

6 

8 

45 

83 

1.20 

1.58 

1.95 

2.33  ;  2.70 

3.08 

3.45 

3.83 

4.20 

4.58 

9.08 

13.58 

18.08  I  22.58 

7 

9 

46 

84 

1.21 

1.59 

1.96 

2.34  |  2.71 

3.09 

3.46 

3.84 

4.21 

4.59 

9.09 

13.59 

18.09i  22.59 

8 

10 

48 

85 

1.23 

1.60 

1.98 

2.35  !  2.73 

3.10 

3.48 

3.85 

4.23 

4.60 

9.10 

13.60 

18.10  j  22.60 

9 

11 

49 

86 

1.24 

1.61 

1.99 

2.36  j  2.74 
2.38     2.75 

3.11 

3.49 

3.86 

4.24 

4.61 

9.11 

13.61 

18.11  1  22.61 

10 

13 

50 

88 

1.25 

1.63 

2.00 

3.13 

3.50 

3.88 

4.25 

4.63 

9.13 

13.63 

18.13  !  22.63 

11 

14 

51 

89 

1.26 

1.64 

2.01 

2.39     2.76 

3.14 

3.51 

3.89 

4.26 

4.64 

9.14 

13.64  1  18.14J  22.64 

12 

15 

53 

90 

1.28 

1.65 

2.03 

2.40  j  2.78 

3.15 

3.53 

3.90 

4.28 

4.65 

9.15 

13.65  1  18.15    22.65 

13 

16 

54 

91 

1.29 

1.66 

2.04 

2.41     2.79 

3.16 

3.54 

3.91 

4.29 

4.66 

9.16 

13.66  1  18.16  |  22.66 

14 

18 

55 

93 

1.30 

1.68 

2.05 

2.43     2.80 

3.18 

3.55 

3.93 

4.30 

4.68 

9.18 

13.68 

18.18  .  22.68 

18.19  i  22.69 

15 

19 

56 

94 

1.31 

1.69 

2.06 

2.44     2.81 

3.19 

3.56 

3.94 

4.31 

4.69 

9.19 

13.69 

16 

20 

58 

95 

1.33 

1.70 

2.08 

2.45  !  2.83 

3.20 

3.58 

'  3.95 

4.33 

4.70 

9.20 

13.70 

18.20    22.70, 

17 

21 

59 

96 

1.34 

1.71 

2.09 

2.46  i  2.84 

3.21 

3.59 

3.96 

4.34 

4.71 

9.21   113.71 

18.21 

22.71 

18 

23 

60 

98 

1.35 

1.73 

2.10 

2.48     2.85 

3.23 

3.60 

3.98 

4.35 

4.73 

9.23  !  13.73 

18.23 

22.73 

19 
20 

24 
25 

61 

99 

1.00 

1.36 

1.74 

2.11 

2.49  j  2.86 

3.24 

3.61 

3.99 

4.36 

5.74 

9.24  i  13.74  !  18.24 

22.74 

63 

1.38 

1.75 

2.13 

2.50  ;  2.88 

3.25 

3.63 

4.00 

4.38 

4.75 

i   9.25 

1H.75  !  18.25 

22.75 

21 

26 

64 

1.01 

1.39 

1.76 

2.14 

2.51     2.89 

3.26 

3.64 

4.01 

4.39 

4.76 

9.26 

13.76  !  18.26  1  22.76 

22 

28 

65 

1.03 

1.40 

1.78 

1  2.15 

2.53     2.90 

3.28 

3.65 

4.03 

4.40 

4.78 

9.28 

13.78    18.28    22.78 

23 

29 

66 

1.04 

1.41 

1.79 

;  2.16 

2.54     2.91 

3.29 

3.66 

4.04 

4.41 

4.79 

',   9.29 

13.79  1 18.29  ;  22.79 

24 

30 

68 

1.05 

1.43 

1.80 

i   2.18 

2.55  |  2.93 

3.30 

3.68 

\  4.05 

1  4.43 

4.80 

\  9.30 

13.80 

18.30 

22.8Q ! 

25 

31 

69 

1.06 

1.44 

1.81 

2.19 

2.56  j  2.94 

3.31 

3.69 

i  4.06 

|  4.44 

4.81 

9.31 

13.81 

18.31 

22.81 

26 

33 

70 

1.08 

1.45 

1.83 

2.20 

2.58  i  2.95 

3.33 

3.70 

4.08 

!  4.45 

4.83 

i  9.33 

13.83  |  18.33 

22.83 

27 

34 

71 

1.09 

1.46 

1.84 

2.21 

2.59  |  2.96 

3.34 

3.71 

;  4.09 

4.46 

4.84 

1  9.34 

13.84  i  18.34 

22.84  j 

28 

35 

73 

1.10 

1.48 

1.85 

!  2.23 

2.60  |  2.98 

3.35 

3.73 

;  4.10 

4.48 

4.85 

9.35 

13.85  1  18.35 

22.85  ! 

,29 

36 

74 

1.11 

1.49 

1.86 

!  2.24 

2.61  1  2.99 

3.36 

3.74 

1  4.11 

4.49 

4.86 

I  9.36  i  13.86  1 18.36 

22.86 

46    DOT^Xj^RS. 
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Day 

IMo 

2  Mos. 

3  Mo&. 

4  Mos. 

5  -VI  os. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo 

11  Mo. 

lYr, 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

i  ° 

Int. 

38 

77 

1.15 

1.53 

1.92 

2.30 

2.68 

3.07 

3.45 

3.83 

4.22 

4.60 

9.20 

13.80 

18.40 

23.00 

1 

1 

40 

78 

1.16 

1.55 

1.93 

2.31 

2.70 

3.08 

3.46 

3.85 

4.23 

4.61 

9.21 

13.81 

18.41 

23.01 

2 

3 

41 

79 

1.18 

1.56 

1.94 

2.33 

2.71 

3.09 

3.48 

3.86 

4.24 

4.63 

9.23 

13.83 

18.43 

23.03 

i  8 

4 

42 

81 

1.19 

1.57 

1.96 

2.34 

2.72 

3.11 

3.49 

3.87 

4.26 

4.64 

9.24 

13.84 

18.44 

23.04 

;  4 

5 

43 

82 

1.20 

1.58 

1.97 

2.35 

2.73 

3.12 

3.50 

3.88 

4.27 

4,65 

9.25 

13.85  18.45 

23.05 

6 

45 

83 

1.21 

l.Ci) 

1.98 

2.36 

2.75 

3.13 

3.51 

3.90 

4.28 

4.66 

9.26 

13.86 

18.46  !  23.06 

:  6 

8 

46 

84 

1.23 

1.61 

1.99 

2.38 

2.76 

3.14 

3.53 

3.91 

4.29 

4.68 

9.28 

13.88 

18.48 

23.08 

— 

1 

9 

47 

86 

1.24 

1.62 

2.01 

2.39 

2.77 

3.16 

3.54 

3.92 

4.31 

4.69 

9.29 

13.89 

18.49 

23.09 

S 

10 

49 

87 

1.25 

1.64 

2.02 

2.40 

2.79 

3.17 

3.55 

3.94 

4.32 

4.70 

9.30 

13.90 

18.50 

23.10 

h 

12 

50 

88 

1.27 

1.65 

2.03 

2.42 

2.80 

3.18 

3.57 

3.95 

4.33 

4.72 

9.32 

13.92 

18.52 

23.12 

10 

13 

51 

89 

1.28 

1.66 

2.04 

2.43 

2.81 

3.19 

3.58 

3.96 

4.34 

4.73 

9.33 

13.93 

18.53 

23.13 

11 

14 

52 

91 

1.29 

1.67 

2.06 

2.44 

2.82 

3.21 

3.59 

3.97 

4.36 

4.74 

9.34 

13.94 

18.54 

23.14 

|12 

15 

54 

92 

1.30 

1.69 

2.07 

2.45 

2.84 

3.22 

3.60 

3.99 

4.37 

4.75 

9.35 

13.95 

18.55 

23.15 

13 

IT 

55 

93 

1.32 

i.70 

2.08 

2.47 

2.85 

3.23 

3.62 

4.00 

4.38 

4.77 

9.37 

13.97 

18.57 

23.17 

14 

18 

56 

95 

1.33 

1.71 

2.10 

2.48 

2.86 

3.25 

3.63 

4.01 

4.40 

4.78 

9.38 

13.98 

18.58 

23.18 

15 

19 

58 

96 

1.34 

1.73 

2.11 

2.49 

2.88 

3.26 

3.64 

4.03 

4.41 

4.79 

9.39 

13.99 

18.59 

23.19 

16 

20 

59 

97 

1.35 

1.74 

2.12 

2.50 

2.89 

3.27 

3.65 

4.04 

4.42 

4.80 

9.40 

14.00 

18.60 

23.20 

IT 

22 

60 

98 

1.37 

1.75 

2.13 

2.52 

2.90 

3.28 

3.67 

4.05 

4.43 

4.82 

9.42 

14.02 

18.62 

23.22 

18 

23 

61 

1.00 

1.38 

1.76 

2.15 

2.53 

2.91 

3.30 

3.68 

4.06 

4.45 

4.83 

9.43 

14.03 

18.63 

23.23 

19 

20 

24 

63 

1.01 

1.39 

1.78 

2.16 

2.54 

2.93 

3.31 

3.69 

4.08 

4.46 

4.84 

9.44 

14.04 

18.64 

23.24 

26 

64 

1.02 

1.41 

1.79 

2.17 

2.56 

2.94 

3.32 

3.71 

4.09 

4.47 

4.86 

9.46 

14.06 

18.66 

23.26 

21 

27 

65 

1.04 

1.42 

1.80 

2.19 

2.57 

2.95 

3.34 

3.72 

4.10 

4.49 

4.87 

9.47 

14.07 

18.67 

23.27 

22 

28 

m 

1.05 

1.43 

1.81 

2.20 

2.58 

2.96 

3.35 

3.73 

4.11 

4.50 

4.88 

9.48 

14.08 

18.68 

23.28 

09 
.SO 

29 

68 

1.06 

1.44 

1.83 

2.21 

2.59 

2.98 

3.36 

3.74 

4.13 

4.51 

4.89 

9.49 

14.09 

18.69 

23.29 

24 

31 

69 

1.07 

1.46 

1.84 

2.22 

2.61 

2.99 

3.37 

3.76 

4.14 

4.52 

4.91 

9.51 

14.11 

18.71 
18.72 

23.31 
23.32 

25 

32 

70 

1.09 

1.47 

1.85 

2.24 

2.62 

3.00 

3.39 

3.77 

4.15 

4.54 

4.92 

9.52 

14.12 

126 

33 

72 

1.10 

1.48 

1.87 

2.25 

2.63 

3.02 

3.40 

3.78 

4.17 

4,55 

4.93 

9.53 

14.13 

18.73 

23.33 

27 

35 

73 

1.11 

1.50 

1.88 

2.26 

2.65 

3.03 

3.41 

3.80 

4.18 

4.56 

4.95 

9.55 

14.15 

18.75 

23.35 

28 

36 

'74 

1.12 

1.51 

1.89 

2.27 

2.66 

3.04 

3.42 

3.81 

4.19 

4.57 

4.96 

9.56 

14.16 

18.76 

23.36 

29 

37 

75 

1.14 

1.52 

1.90 

2.29 

2.67 

3.05 

3.44 

3.82 

4.20 

4.59 

4.97 

9.57 

14.17 

18.77 

23.37 

47 

47    DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo 

111  Mo 

1  Yr. 

2  Yrs.  3  Yrs 

4  Yrs. 

5  Yrs.j 

0 

Int. 

39 

78 

1.18 

1.57 

1.96 

2.35 

2.74 

3.13 

3.53 

3.92 

4.31 

4.70 

9.40 

14.10 

18.80 

23.50 

1 

1 

40 

80 

1.19 

1.58 

1.97 

2.36 

2.75 

3.15 

3.54 

3.93 

4.32 

4.71 

9.41 

14.11 

18.81 

23.51 

2 

3 

42 

81 

1.20 

1.59 

1.98 

2.38 

2.77 

3.16 

3.55 

3.94 

4.33 

4.73 

9.43 

11.13 

18.83 

23.53 

3 

4 

43 

82 

1.21 

1.61 

2.00 

2.39 

2.78 

3.17 

3.56 

3.96 

4.35 

4.74 

9.44 

14.14 

18.84 

23.54  | 

4 

5 

44 

84 

1.23 

1.62 

2.01 

2.40 

2.79 

3.19 

3.58 

3.97 

4.36 

4.75 

9.45 

14.15 

18.85 

23.55| 

5 

7 

46 

85 

1.24 

1.63 

r   2.02 

2.42 

2.81 

3.20 

3.59 

3.98 

4.37 

4.77 

9.47 

14.17 

18.87 

23.57  j 

6 

8 

47 

86 

1.25 

1.65 

2.04 

2.43 

2.82 

3.21 

3.60 

4.00 

4.39 

4.78 

9.48 

14.18 

18.88 

23.58  j 

7 

9 

48 

87 

1.27 

1.66 

2.05 

2.44 

2.83 

3.22 

3.62 

4.01 

4.40 

4.79 

9.49 

14.19 

18.89 

23.59  '' 

8 

10 

50 

89 

1.28 

1.67 

2.06 

2.45 

2.85 

3.24 

3.63 

4.02 

4.41 

4.80 

9.50 

14.20 

18.90 

23.60  i 

9 

p 

12 

51 

90 

1.29 

1.68 

2.08 

2.47 

2.86 

3.25 

3.64 

4.03 

4.43 

4.82 

9.52 

14.22    18.92 

23.62  j 

13 

52 

91 

1.31 

1.70 

2.09 

2.48 

2.87 

3.26 

3.66 

4.05 

4.44 

4.83 

9.53 

14.23 

18.93 

23.63; 

11 

14 

54 

93 

1.32 

1.71 

2.10 

2.49 

2.89 

3.28 

3.67 

4.06 

4.45 

4.84 

9.54 

14.24 

18.94 

23.64 

12 

16 

55 

94 

1.33 

1.72 

2.12 

2.51 

2.90 

3.29 

3.68 

4.07 

4.47 

4.86 

9.56 

14.26 

18.96 

23.66 

13 

17 

56 

95 

1.34 

1.74 

2.13 

2.52 

2.91 

3.30 

3.69 

4.09 

4.48 

4.87 

9.57 

14.27 

18.97 

23.67  ! 

14 

18 

57 

97 

1.36 

1.75 

2.14 

2.53 

2.92 

3.32 

3.71 

4.10 

4.49 

4.88 

9.58 

14.28 

18.98  1  23.68  ! 

115 

20 

59 

98 

1.37 

1.76 

2.15 

2.55 

2.94 

3.33 

3.72 

4.11 

4.50 

4.90 

9.60 

14.30 

19.00  j  23.70 

116 

21 

60 

99 

1.38 

1.78 

2.17 

2.56 

2.95 

3.34 

3.73 

4.13 

4.52 

4.91 

9.61 

14.31 

19.01  !  23.71 

17 

22 

61 

1.01 

1.40 

1.79 

2.18 

2.57 

2.96 

3.36 

3.75 

4.14 

4.53 

4.92 

9.62 

14.32 

19.02  ;  23.72 

18 

24 

63 

1.02 

1.41 

1.80 

2.19 

2.59 

2.98 

3.37 

3.76 

4.15 

4.54 

4.94 

9.64 

14.34 

19.04  ;  23.74 

19 

25 

64 

1.03 

1.42 

1.81 

2.21 

2.60 

2.99 

3.38 

3.77 

4.16 

4.56 

4.95 

9.65 

14.35 

19.05  j  23.75  j 

;20 

26 

65 

1.04 

1.44 

1.83 

2.22 

2.61 

3.00 

3.39 

3.79 

4.18 

4.57 

4.96 

9.66 

14.36 

19.06  ;  23.76 

121 

27 

67 

1.06 

1.45 

1.84 

2.23 

2.62 

3.02 

3.41 

3.80 

4.19 

4.58 

4.97 

9.67 

14.37 

19.07 

23.77 

22 

29 

68 

1.07 

1.46 

1.85 

2.25 

2.64 

3.03 

3.42 

3.81 

4.20 

4.60 

4.99 

9.69 

14.39 

19.09 

23.79 

23 

30 

69 

1.08 

1.48 

1.87 

2.26 

2.65 

3.04 

3.43 

3.83 

4.22 

4.61 

5.00 

9.70 

14.40 

19.10 

23.80 

24 

31 

71 

1.10 

1.49 

1.88 

2.27 

2.66 

3.06 

3.45 

3.84 

4.23 

4.62 

5.01 

9.71 

14.41 

19.11 

23.81 

J25 

33 

72 

1.11 

1.50 

1.89 

2.28 

2.68 

3.07 

3.46 

3.85 

4.24 

4.63 

5.03 

9.73 

14.43 

19.13 

23.83 

26 

34 

73 

1.12 

1.51 

1.91 

2.30 

2.69 

3.08 

3.47 

3.86 

4.26 

4.65 

5.04 

9.74 

14/44 

19.14 

23.84 

27 

35 

74 

1.14 

1.53 

1.92 

2.31 

2.70 

3.09 

3.49 

3.88 

4.27 

4.66 

5.05 

9.75 

14.45 

19.15 

23.85  1 

28 

37 

76 

1.15 

1.54 

1.93 

2.32 

2.72 

3.11 

3.50 

3.89 

4.28 

4.67 

5.07 

9.77 

14.47 

19.17 

23.87  j 

29| 

38 

77 

1.16  1 

1.55 

1.95 

2.34 

2.73 

3.12 

3.51 

3.90 

4.30 

4.69 

5.08 

9.78 

14.48 

19.18 

23.88 

48    DOLLARS. 

48 

Day 

1  Mo 

12  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

lOMo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

4.80 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

j      40 

80 

1.20 

1.60 

2.00 

2.40 

2.80 

3.20 

3.60 

4.00 

4.40 

9.60 

14.40 

19.20 

24.00 

1 

1 

41 

81 

1.21 

1.61 

2.01 

2.41 

2.81 

3.21 

3.61 

4.01 

4.41 

4.81 

9.61 

J4.41 

19.21 

24.01 

2 

3 

43 

83 

1.23 

1.63 

2.03 

2.43 

2.83 

3.23 

3.63 

4.03 

4.43 

4.83 

9.63 

14.43 

19.23 

24.03 

3 

4 

44 

84 

1.24 

1.64 

2.04 

2.44 

2.84 

3.24 

3.64 

4.04 

4.44 

4.84 

9.64 

14.44 

19.24 

24.04 

4 

5 

45 

85 

1.25 

1.65 

2.05 

2.45 

2.85 

3.25 

3.65 

4.05 

4.45 

4.85 
4.87 

9.65 

14.45 

19.25 

24.05 

5 

7 

47 

87 

1.27 

1.67 

2.07 

■IA1 

2.87 

3.27 

3.67 

4.07 

4.47 

9.67 

14.47 

19.27 

24.07 

6 

8 

48 

83 

1.28 

1.68 

2.08 

2.48 

2.88 

3.28 

3.68 

4.08 

4.48 

4.88 

9.68 

14.48 

19.28 

24.08 

7 

9 

49 

89 

1.29 

1.69 

2.09 

2.49 

2.89 

3.29 

3.69 

4.09 

4.49 

4.89 

9.69 

14.49 

19.29 

24.09 

8 

11 

51 

91 

1.31 

1.71 

2.11 

2.51 

2.91 

3.31 

3.71 

4.11 

4.51 

4.91 

9.71 

14.51 

19.31 

24.11 

9 

12 

52 

92 

1.32 

1.72 

2.12 

2.52 

2.92 

3.32 

3.72 

4.12 

4.52 

4.53 

4.92 

9.72 

14.52 

19.32 

24.12 

10 

13 

53 

93 

1.33 

1.73 

2.13 

2.53 

2.93 

3.33 

3.73 

4.13 

4.93 

9.73 

14.53 

19.33 

24.13 

11 

15 

55 

95 

1.35 

1.75 

2.15 

2.55 

2.95 

3.35 

3.75 

4.15 

4.55 

4.95 

9.75 

14.55 

19.35 

24.15 

12 

16 

56 

96 

1.36 

1.76 

2.16 

2.56 

2.96 

3.36 

3.76 

4.16 

4.56 

4.96 

9.76 

14.56 

19.36 

24.16 

13 

17 

57 

97 

1.37 

1.77 

2.17 

2.57 

2.97 

3.37 

3.77 

4.17 

4.57 

4.97 

9.77 

14.57 

19.37 

24.17 

14 
15 

19 

59 

99 

1.39 

1.79 

2.19 

2.59 

2.99 

3.39 

3.79 

4.19 

4.59 
4.60 

4,99 

9.79 

14.59 

19.39 

24.19 

20 

60 

1.00 

1.40 

1.80 

2.20 

2.60 

3.00 

3.40 

3.80 

4.20 

5.00 

9.80 

14.60 

19.40 

24.20 

16 

21 

61 

1.01 

1.41 

1.81 

2.21 

2.61 

3.01 

3.41 

3.81 

4.21 

4.61 

5.01 

9.81 

14.61 

19.41 

24.21 

17 

23 

63 

1.03 

1.43 

1.83 

2.23 

2.63 

3.03 

3.43 

3.83 

4.23 

4.63 

5.03 

9.83 

14.63    19.43 

24.23 

18 

24 

64 

1.04 

1.44 

1.84 

2.24 

2.64 

3.04 

3.44 

3.84 

4.24 

4.64 

5.04 

9.84 

14.64 

19.44 

24.24 

19 
20 

25 

27 

65 

1.05 

1.45 

1.85 

2.25 

2.65 

3.05 

3.45 

3.85 

4.25 

4.65 

5.05 

9.85 

14.65 

19.45 

24.25 

67 

1.07 

1.47 

1.87 

2.27 

2.67 

3.07 

3.47 

3.87 

4.27 

4.67 

5.07 

9.87 

14.67 

19.47 

24.27 

21 

28 

68 

1.08 

1.48 

1.88 

2.28 

2.68 

3.08 

3.48 

3.88 

4.28 

4.68 

5.08 

9.88 

14.68 

19.48 

24.28 

22 

29 

69 

1.09 

1.49 

1.89 

2.29 

2.69 

3.09 

3.49 

3.89 

4.29 

4.69 

5.09 

9.89 

14.69 

19.49 

24.29 

23 

31 

71 

1.11 

1.51 

1.91 

2.31 

2.71 

3.11 

3.51 

3.91 

4.31 

4.71 

5.11 

9.91 

14.71 

19.51 

24.31 

24 

32 

72 

1.12 

1.52 

1.92 

2.32 

2.72 

3.12 

3.52 

3.92 

4.32 

4.72 

5.12 

9.92 

14.72 

19.52 

24.32 

25 

33 

73 

1.13 

1.53 

1.93 

2.33 

2.73 

3.13 

3.53 

3.93 

4.33 

4.73 

5.13 

9.93 

14.73 

19.53  I  24.33 

26 

35 

75 

1.15 

1.55 

1.95 

2.35 

2.75 

3.15 

3.55 

3.95 

4.35 

4.75 

5.15 

9.95 

14.75 

19.55  1  24.35 

27 

36 

76 

1.16 

1.56 

1.96 

2.36 

2.76 

3.16 

3.56 

3.96 

4.36 

4.76 

5.16 

9.96 

14.76 

19.56  I  24.36 

28 

37 

77 

1.17 

1.57 

1.97 

2.37 

2.77 

3.17 

3.57 

3.97 

4.37 

4.77 

5.17 

9.97 

14.77 

19.57  !  24.37 

29 

39 

79 

1.19  1 

1.59 

1.99 

2.39 

2.79 

3.19 

3.59 

3.99 

4.39 

4.79 

5.19 

9.99 

14.79 

19.59  1  24.39 

49 

-4,9  DOLLARS. 

Day 

1  Mo. 

2  Mos. 

1 3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos.  J  9  31  os. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.!3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

41 

82 

1.23 

1.63 

2.04 

2.45 

2.86 

3.27 

3.68 

4.08 

4.49 

4.90 

9.80  14.70 

19.60 

24.50 

1 

1 

42 

83 

1.24 

1.65 

2.06 

2.46 

2.87 

3.28 

3.69 

4.10 

4.51 

4.91 

9.81 

14.71 

19.61 

24.51 

2 

3 

44 

84 

1.25 

1.66 

2.07 

2.48 

2.89 

3.29 

3.70 

4.11 

4.52 

4.93 

9.83 

14.73 

19.63 

24.53 

!  3 

4 

45 

86 

1.27 

1.67 

2.08 

2.49 

2.90 

3.31 

3.72 

4.12 

4.53 

4.91 

9.84 

14.74 

19.64 

24.54 

!  4 

5 

46 

87 

1.28 

1.69 

2.10 

2.50 

2.91 

3.32 
3.33 

3.73 

4.14 

4.55 

4.95 

9.85 

14.75 

19.65 

24.55 

5 

7 

48 

88 

1.29 

1.70 

2.11 

2.52 

2.93 

3.74 

4.15 

4.56 

4.97 

9.87 

14.77 

19.67 

24.57 

6 

8 

49 

90 

1.31 

1.72 

2.12 

2.53 

2.94 

3.35  1  3.76 

4.17 

4.57 

4.98 

9.88 

14.78 

19.68 

24.58 

7 

10 

50 

91 

1.32 

1.73 

2.14 

2.55 

2.95 

3.36 

3.77 

4.18 

4.59 

5.00 

9.90 

14.80 

19.70 

24.60 

8 

11 

52 

93 

1.33 

1.74 

2.15 

2.56 

2.97 

3.38 

3.78 

4.19 

4.60 

5.01 

9.91 

14.81 

19.71 

24.61 

9 

12 

53 

94 

1.35 

1.76 

2.16 

2.57 

2.98 

3.39 

3.80 

4.21 
4.22 

4.61 

5.02 

9.92 

14.82 

19.72 

24.62 

10 

14 

54 

95 

1.36 

1.77 

2.18 

2.59 

2.99 

3.40 

3.81 

4.63 

5.04 

9.94 

14.84 

19.74 

24.64 

11 

15 

56 

97 

1.37 

1.78 

2.19 

2.60 

3.01 

3.42 

3.82 

4.23 

4.64 

5.05 

9.95 

14.85 

19.75 

24.65  ; 

12 

16 

57 

:■  98 

1.39 

1.80 

2.21 

2.61 

3.02 

3.43 

3.84 

4.25 

4.66 

5.06 

9.96 

14.86 

19.76 

24.66 

13 

18 

59 

99 

1.40 

1.81 

2.22 

2.63 

3.04 

3.44 

3.85 

4.26 

4.67 

5.08 

9.98 

14.88 

19.78 

24.68 

14 

19 

60 

1.01 

1.42 

1.82 

2.23 

2.64 

3.05 

3.46 

3.87 

4.27 

4.68 

5.09 

9.99 

14.89 

19.79 

24.69 

15 

20 

61 

1.02 

1.43 

1.84 

2.25 

2.65 

3.06 

3.47 

3.88 

4.29 

4.70 

5.10 

10.00 

14.90 

19.80 

24.70  ; 

16 

22 

63 

1.03 

1.44 

1.85 

2.26 

2.67 

3.08 

3.48 

3.89 

4.30 

4.71 

5.12 

10.02 

14.92 

19.82 

24.72 

17 

23 

64 

1.05 

1.46 

1.86 

2.27 

2.68 

3.09 

3.50 

3.91 

4.31 

4.72 

5.13 

10.03 

14.93 

19.83  24.731 

18 

25 

65 

1.06 

1.47 

1.88 

2.29 

2.70 

3.10 

3.51 

3.92 

4.33 

4.74 

5.15 

10.05 

14.95 

19.85  24.75 

19 
20 

26 

67 

1.08 

1.48 

1.89 

2.30 

2.71 

3.12 

3.53 

3.93 

4.34 

4.75 

5.16 

10.06 

14.96 

19.86  24.76 

27 

68 

1.09 

1.50 

1.91 

2.31 

2.72 

3.13 

3.54 

3.95 

4.36 

4.76 

5.17 

10.07 

14.97 

19.87 

24.77  | 

21 

29 

69 

1.10 

1.51 

1.92 

2.33 

2.74 

3.14 

3.55 

3.96 

4.37 

4.78 

5.19 

10.09 

14.99 

19.89 

24.79 

22 

30 

71 

1.12 

1.52 

1.93 

2.34 

2.75 

3.16 

3.57 

3.97 

4.38 

4.79 

5.20 

10.10 

15.00 

19.90 

24.80  i 

23 

31 

72 

1.13 

1.54 

1.95 

2.35 

2.76 

3.17 

3.58 

3.99 

4.40 

4.80 

5.21 

10.11 

15.01 

19.91 

24.81 

24 

33 

74 

1.14 

1.55 

1.96 

2.37 

2.78 
2.79 

3.19 

3.59 

4.00 

4.41 

4.82 

5.23 

10.13 

15.03 

19.93 

24.83 ! 

24.84 

25 

34 

75 

.1.16 

1.57 

1.97 

2.38 

3.20 

3.61 

4.02 

4.42 

4.83 

5.24 

10.14 

15.04 

19.94 

26 

35 

76 

1.17 

1.58 

1.99 

2.40 

2.80 

3.21 

3.62 

4.03 

4.44 

4.85 

5.25 

10.15 

15.05 

19.95 

24.85  ! 

27 

37 

78 

1.18 

1.59 

2.00 

2.41 

2.82 

3.23 

3.63  4.04 

4.45 

4.86 

5.27 

10.17 

15.07 

19.97 

24.87 ! 

28 

38 

79 

1.20 

1.61 

2.01 

2.42 

2.83 

3.24 

3.65  4.06 

4.46 

4.87 

5.28 

10.18 

15.08 

19.98 

24.88 

,29 

39 

80 

1.21 

1.62 

2.03 

2.44 

2.84 

3.25 

3.66  1  4.07 

4.48  1 

4.89 

5.29 

10.19 

15.09 

19.99 

24.89 

SO    DOLLARS. 

•50 

Day 
1) 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 
4.17 

11  Mo. 

4.58 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.4  Yrs.  5  Yrs. 

Int. 

42 

83 

1.25 

1.67 

2.08 

2.50 

2.92 

3.33 

3.75 

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

1 

1 

43 

85 

1.26 

1.68 

2.10 

2.51 

2.93 

3.35 

3.76 

4.18 

4.60 

5.01 

10.01 

15.01 

20.01 

25.01 

2 

3 

44 

86 

1.28 

1.69 

2.11 

2.53 

2.94 

3.36 

3.78 

4.19 

4.61 

5.03 

10.03 

15.03 

20.03 

25.03 

3 

4 

46 

88 

1.29 

1.71 

2.13 

2.54 

2.96 

3.38 

3.79 

4.21 

4.63 

5.04 

10.04 

15.04 

20.04 

25.04 

4 
~5 

6 

47 

89 

1.31 

1.72 

2.14 

2.56 
2.57 

2.97 

3.39 

3.81 

4.22 
4.24 

4.64 
4.65 

5.06 

10.06 

15.06 

20.06 

20.07 

25.06 

7 

49 

90 

1.32 

1.74 

2.15 

2.99 

3.40 

3.82 

5.07 

10.07 

15.07 

25.07 

6 

8 

50 

92 

1.33 

1.75 

2.17 

2.58 

3.00 

3.42 

3.83 

4.25 

4.67 

5.08 

10.08 

15.08 

20.08' 

25.08 

7 

10 

51 

93 

1.35 

1.76 

2.18 

2.60 

3.01 

3.43 

3.85 

4.26 

4.68 

5.10 

10.10 

15.10 

20.10 

25.10 

8 

11 

53 

94 

1.36 

1.78 

2.19 

2.61 

3.03 

3.44 

3.86 

4.28 

4.69 

5.11 

10.11 

15.11 

20.11 

25.11 

9 
10 

13 

54 

96 

1.38 

1.79 

2.21 

2.63 

3.04 

3.46 

3.88 

4.29 

4.71 

4.72 

5.13 
5.14 

10.13 

15.13  1  20.13 

25.13 

14 

56 

97 

1.39 

1,81 

2.22 

2.64 

3.06 

3.47 

3.89 

10.14 

15.14 

20.14 

25.14 

111 

15 

57 

99 

1.40 

1.82 

2.24 

2.65 

3.07 

3.49 

3.90 

4.32 

4.74 

5.15 

10.15 

15.15 

20.15 

25.15 

12 

17 

58 

1.00 

1.42 

1.83 

2.25 

2.67 

3.08 

3.50 

3.92 

4.33 

4.75 

5.17 

10.17 

15.17 

20.17 

25.17 

13 

18 

60 

1.01 

1.43 

1.85 

2.26 

2.68 

3.10 

3.51 

3.93 

4.35 

4.76 

5.18 

10.18 

15.18 

20.18 

25.18 

11 

19 

61 

1.03 

1.44 

1.86 

2.28 

2.69 

3.11 

3.53 

3.94 

4.36 

4.78 

5.19 

10.19 
10.21 

15.19 

20.19 

25.19 

15 

21 

63 

1.04 

1.46 

1.88 

2.29 

2.71 

3.13 

3.54 

3.96 

4.38 

4.79 

5.21 

15.21 

20.21 

25.21 

16 

22 

64 

1.06 

1.47 

1.89 

2.31 

2.72 

3.14 

3.56 

3.97 

4.39 

4.81 

5.22 

10.22 

15.22 

20.22 

25.22 

17 

24 

65 

1.07 

-1.49 

1.90 

2.32 

2.74 

3.15 

3.57 

3.99 

4.40 

4.82 

5.24 

10.24 

15.24 

20.24 

25.24 

IS 

25 

67 

1.08 

1.50 

1.92 

2.33 

2.75 

3.17 

3.58 

4.00 

4.42 

4,83 

5.25 

10.25 

15.25 

20.25 

25.25 

19 

26 

68 

1.10 

1.51 

1.93 

2.35 

2.76 

3.18 
3.19 

3.60 
3.61 

4.01 
4.03 

4.43 

4.85 

5.26 

10.26 

10.28 

15.26 

20.26  '■  25.26 

20 

28 

69 

1.11 

1.53 

1.94 

2.36 

2.78 

4.44 

4.86 

5.28 

15.28 

20.28  |  25.28 

21 

29 

71 

1.13 

1.54 

1.96 

2.38 

2.79 

3.21 

3.63 

4.04 

4.46 

4.88 

5.29 

10.29 

15.29 

20.29  I  25.29 

22 

31 

72 

1.14 

1.56 

1.97 

2.39 

2.81 

3.22 

3.64 

4.06 

4.47 

4.89 

5.31 

10.31 

15.31 

20.31  !  25.31 

,23 

32 

74 

1.15 

1.57 

1.99 

2.40 

2.82 

3.24 

3.65 

4.07 

4.49 

4.90 

5.32 

10.32 

15.32 

20.32  !  25.32 

21 

25 

33 

75 

1.17 

1.58 

2.00 

2.42 

2.83 

3.25 

3.67 

4.08 
4.10 

4.50 
4.51 

4.92 
4.93 

5.33 
5.35 

10.33 

15.33 

20.33 

25.33 

35 

76 

1.18 

1.60 

2.01 

2.43 

2.85 

3.26 

3.68 

10.35 

15.35 

20.35 

25.35 

26 

36 

78 

1.19 

1.61 

2.03 

2.44 

2.86 

3.28 

3.69 

4.11 

4.53 

4.94 

5.36 

10.36 

15.36 

20.36  i  25.36 

27 

38 

79 

1.21 

1.63 

2.04 

2.46 

2.88 

3.29 

3.71 

4.13 

4.54 

4.96 

5.38 

10.38 

15.38 

20.38  [  25.38 } 

2S 

39 

81 

1.22 

1.64 

2.06 

2.47 

2.89 

3.31 

3.72 

4.14 

4.56 

4.97 

5.39 

10.39 

15.39 

20.39    25.39 

|29 

40 

82 

1.24 

1.65 

2.07 

2.49 

2.90 

3.32 

3.74 

4.15 

4.57 

4.99 

5.40 

10.40 

15.40 

20.40  i  25.40 

51 

51    DOLLARS. 

vDaj 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos.' 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr.   2  Yrs.  3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

43 

85 

1.28 

1.70 

2.13 

2.55 

2.98 

3.40 

3.83 

4.25 

4.68 

5.10    10.20 

15.30 

20.40 

25.50 

1 

1 

44 

86 

1.29 

1.71 

2.14 

2.56 

2.99 

3.41 

3.84 

4.26 

4.69 

5.11     10.21 

15.31 

20.41  j  25.51 

2 

3 

45 

88 

1.30 

1.73 

2.15 

2.58 

3.00 

3.43 

3.85 

4.28 

4.70 

5.13 

10.23 

15.33 

20.43    25.53 

3 

4 

47 

89 

1.32 

1.74 

2.17 

2.59 

3.02 

3.44 

3.87 

4.29 

4.72 

5.14 

10.24 

15.34 

20.44  ;  25.54 

i  4 

6 

48 

91 

1.33 

1.76 

2.18 

2.61 

3.03 

3.46 

3.88 

4.31 

4.73 

5.16 

10.26 

15.36 

20.46    25.56 

5 

7 

50 

92 

1.35 

177 

2.20 

2.62 

3.05 

3.47 

3.90 

4.32 

4.75 

5.17 

10.27 

15.37 

20.47  1  25.57 

6 

9 

51 

94 

1.36 

1.79 

2.21 

2.64 

3.06 

3.49 

3.91 

4.34 

4.76 

5.19 

10.29  j  15.39 

20.49  ,  25.59 

7 

10 

52 

95 

1.37 

1.80 

2.22 

2.65 

3.07 

3.50 

3.92 

4.35 

4.77 

5.20 

10.30  i  15.40 

20.50  1  25.60 

8 

11 

-  54 

96 

1.39 

1.81 

2.24 

2.66 

3.09 

3.51 

3.94 

4.36 

4.79 

5.21 

10.31  1  15.41 

20.51  ;  25.61 

9 

13 

55 

98 

1.40 

1.83 

2.25 

2.68 

3.10 

3.53 

3.95 

4.38 

4.80 

5.23 

10.33    15.43 

20.53  i  25.63 

10 

14 

57 

99 

1.42 

1.84 

2.27 

2.69 

3.12 

3.54 

3.97 

4.39 

4.82 

5.24 

10.34  !  15.44 

20.54    25.64 

11 

16 

58 

1.01 

1.43 

1.86 

2.28 

2.71 

3.13 

3.56 

3.98 

4.41 

4.83 

5.26 

10.36    15.46 

20.56  ;  25.66 

12 

17 

60 

1.02 

1.45 

1.87 

2.30 

2.72 

3.15 

3.57 

4.00 

4.42 

4.85 

5.27 

10.37 

15.47 

20.57    25.67 

13 

18 

61 

1.03 

1.46 

1.88 

2.31 

2.73 

3.16 

3.58 

4.01 

4.43 

4.86 

5.28 

10.38 

15.48 

20.58  :  25.68 

14 

20 

62 

1.05 

1.47 

1.90 

2.32 

2.75 

3.17 

3.60 

4.02 

4.45 
4.46 

4.87 
4.89 

5.30 
5.31 

10.40 

15.50 
15.51 

20.60    25.70 

15 

21 

64 

1.06 

1.49 

1.91 

2.34 

2.76 

3.19 

3.61 

4.04 

10.41 

20.61  i  25.71 

16 

23 

65 

1.08 

1.50 

1.93 

2.35 

2.78 

3.20 

3.63 

4.05 

4.48 

4.90 

5.33 

10.43 

15.53 

20.63    25.73 

17 

24 

67 

1.09 

1.52 

1.94 

2.37 

2.79 

3.22 

3.64 

4.07 

4.49 

4.92 

5.34 

10.44 

15.54 

20.64    25.74 

18 

26 

68 

1.11 

1.53 

1.96 

2.38 

2.81 

3.23 

3.66 

4.08 

4.51 

4.93 

5.36 

10.46 

15.56 

20.66    25.76 

19 

27 

69. 

1.12 

1.54 

1.97 

2.39 

2.82 

3.24 

3.67 

4.09 

4.52 

4.94 

5.37 
5.38 

10.47  !  15.57 

20.67  !  25.77 

20 

28 

71 

1.13 

1.56 

1.98 

2.41 

2.83 

3.26 

3.68 

4.11 

4.53 

4.96 

10.48    15.58 

20.68    25.78 

21 

30 

72 

1.15 

1.57 

2.00 

2.42 

2.85 

3.27 

3.70 

4.12 

4.55 

4.97 

5.40 

10.50  i  15.60 

20.70    25.80 

22 

31 

74 

1.16 

1.59 

2.01 

2.44 

2.86 

3.29 

3.71 

4.14 

4.56 

4.99 

5.41 

10.51  1  15.61 

20.71  ,  25.81 

23 

33 

75 

1.18 

1.60 

2.03 

2.45 

2.88 

3.30 

3.73 

4.15 

4.58 

5.00 

5.43 

10.53  -  15.63 

20.73    25.83 

24 

34 

77 

1.19 

1.62 

2.04 

2.47 

2.48 

2.89 

3.32 
3.33 

3.74 
3.75 

4.17 

4.59 

5.02 

5.44 

10.54  !  15.64 

20.74  ;  25.84 

25 

35 

78 

1.20 

1.63 

2.05 

2.90 

4.18 

4.60 

5.03 

5.45 

10.55  |  15.65 

20.75  i  25.85 

26 

37 

79 

1.22 

1.64 

2.07 

2.49 

2.92 

3.34 

3.77 

4.19 

4.62 

5.04 

5.47 

10.57  |  15.67 

20.77    25.87 

;27 

38 

81 

1.23 

1.66 

2.08 

2.51 

2.93 

3.36 

3.78 

4.21 

4.63 

5.06 

5.48 

10.58 

15.68 

20.78  '.  25.88 

.28 

40 

82 

1.25 

1.67 

2.10 

2.52 

2.95 

3.37 

3.80 

4.22 

4.65 

5.07 

5.50 

10.60 

15.70 

20.80    25.90 

29 

41 

84 

1.26 

1.69 

2.11 

2.54 

2.96 

3.39 

3.81 

4.24 

4.66 

5.09 

5.51 

10.61 

15.71    20.81  i  25.91 

£ 

2    DOLLARS. 

52 

Day 

IMo. 

2Mos 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.s4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

43 

87 

1.30 

1.73 

2.17 

2.60 

3.03 

3.47 

3.90 

4.33 

4.77 

5.20 

10.40 

15.60    20.80 

26.00 

1 

1 

45 

88 

1.31 

1.75 

2.18 

2.61 

3.05 

3.48 

3.91 

4.35 

4.78 

5.21 

10.41 

15.61  |  20.81 

26.01 

2 

O 

46 

90 

1.33 

1.76 

2.20 

2.63 

3.06 

3.50 

3.93 

4.36 

4.80 

5.23 

10.43 

15.63 

20.83 

26.03 

3 

4 

48 

91 

1.34 

1.78 

2.21 

2.64 

3.08 

3.51 

3.94 

4.38 

4.81 

5.24 

10.44 

15.64 

20.84 

26.04 

4 

6 

49 

92 

1.36 

1.79 

2.22 
2.24 

2.66 
2.67 

3.09 
3.11 

3.52 
3.54 

3.96 

4.39 

4.82 

5.26 

10.46 

15.66 

20.86    26.06 

5 

7 

51 

94 

1.37 

1.81 

3.97 

4.41 

4.84 

5.27 

10.47 

15.67 

20.87 

26.07 

6 

9 

52 

95 

1.39 

1.82 

2.25 

2.69 

3.12 

3.55 

3.99 

4.42 

4.85 

5.29 

10.49 

15.69 

20.89 

26.09 

7 

10 

53 

97 

1.40 

1.83 

2.27 

2.70 

3.13 

3.57 

4.00 

4.43 

4.87 

5.30 

10.50 

15.70 

20.90 

26.10 

8 

12 

55 

98 

1.42 

1.85 

2.28 

2.72 

3.15 

3.58 

4.02 

4.45 

4.88 

5.32 

10.52 

15.72 

20.92 

26.12 

9 

13 

56 

1.00 

1.43 

1.86 

2.30 

2.73 
2.74 

3.16 
3.18 

3.60 

4.03 

4.46 

4.90 

5.33 

10.53 
10.54 

15.73 

20.93  !  26.13 

jlO 

14 

58 

1.01 

1.44 

1.88 

2.31 

3.61 

4.04 

4.48 

4.91 

5.34 

15.74 

20.94  '  26.14 

111 

16 

59 

1.03 

1.46 

1.89 

2.33 

2.76 

3.19 

3.63 

4.06 

4.49 

4.93 

5.36 

10.56 

15.76 

20.96  '  26.16 

12 

17 

61 

1.04 

1.47 

1.91 

2.34 

2.77 

3.21 

3.64 

4.07 

4.51 

4.94 

5.37 

10.57 

15.77 

20.97  i  26.17 

13 

19 

62 

1.05 

1.49 

1.92 

2.35 

2.79 

3.22 

3.65 

4.09 

4.52 

4.95 

5.39 

10.59 

15.79 

20  99    26.19 

14 
15 

20 

64 

1.07 

1.50 

1.94 

2.37 

2.80 
2.82 

3.24 

3.67 

3.68 

4.10 

4.54 

4.97 

5.40 

10.60 

15.80 

21.00  j  26.20 

22 

65 

1.08 

1.52 

1.95 

2.38 

3.25 

4.12 

4.55 

4.98 

5.42 

10.62 

15.82 

21.02    26.22 

16 

23 

66 

1.10 

1.53 

1.96 

2.40 

2.83 

3.26 

3.70 

4.13 

4.56 

5.00 

5.43 

10.63 

15.83 

21.03  |  26.23 

17 

25 

68 

1.11 

1.55 

1.98 

2.41 

2.85 

3.28 

3.71 

4.15 

4.58 

5.01 

5.45 

10.65 

15.85 

21.05    26.25 

18 

26 

69 

1.13 

1.56 

1.99 

2.43 

2.86 

3.29 

3.73 

4.16 

4.59 

5.03 

5.46 

10.66 

15.86 

21.06    26.26 

19 

27 

71 

1.14 

1.57 

2.01 

2.44 
2.46 

2.87 
2.89 

3.31 

3.74 

4.17 

4.61 

5.04 

5.47 

10.67 

15.87 

21.07    26.27 

20 

29 

72 

1.16 

1.59 

2.02 

3.32 

3.76 

4.19 

4.62 

5.06 

5.49 

10.69 

15.89 

21.09  126.29 

21 

30 

74 

1.17 

1.60 

2.04 

2.47 

2.90 

3.34 

3.77 

4.20 

4.64 

5.07 

5.50 

10.70 

15.90 

21.10 

26.30  1 

22 

32 

75 

1.18 

1.62 

2.05 

2.48 

2.92 

3.35 

3.78 

4.22 

4.65 

5.08 

5.52 

10.72 

15.92 

21.12 

26.32  | 

23 

33 

77 

1.20 

1.63 

2.07 

2.50 

2.93 

3.37 

3.80 

4.23 

4.67 

5.10 

5.53 

10.73 

15.93 

21.13 

26.33 

24 

35 

78 

1.21 

1.65 

2.08 

2.51 

2.95 

3.38 
3.39 

3.81 

4.25 

4.68 

5.11 

5.55 

10.75 

15.95    21.15 

26.35 

25 

36 

79 

1.23 

1.66 

2.09 

2.53 

2.96 

3.83 

4.26 

4.69 

5.13 

5.56 

10.76 

15.96 

21.16 

26.36. 

26 

38 

'81 

1.24 

1.68 

2.11 

2.54 

2.98 

3.41 

3.84 

4.28 

4.71 

5.14 

5.58 

10.78 

15.98 

21.18 

26.38 ' 

27 

39 

82 

1.26 

1.69 

2.12 

2.56 

2.99 

3.42 

3.86 

4.29 

4.72 

5.16 

5.59 

10.79 

15.99 

21.19 

26.39! 

28 

40 

84 

1.27 

1.70 

2.14 

2.57 

3.00 

3.44 

3.87 

4.30 

4.74 

5.17 

5.60 

10.80 

16.00 

21.20 

26.40 

29 

42 

85 

1.29 

1.72 

2.15 

2.59 

3.02 

3.45 

3.89 

4.32 

4.75 

5.19 

5.62 

10.82 

16.02 

21.22 

26.42 

53 

53    DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.[3  Yrs  '4  Yrs.|5  Yrs. 

0 

Int. 

44 

88 

1.33 

1.77 

2.21 

2.65 

3.09 

3.53 

3.98 

4.42 

4.86 

5.30 

10.60 

15.90  '  21.20  !  26.50 

1 

1 

46 

90 

1.34 

1.78 

2.22 

2.66 

3.11 

3.55 

3.99 

4.43 

4.87 

5.31 

10.61 

15.91    21.21  j  26.51 

1  2 

3 

47 

91 

1.35 

1.80 

2.24 

2.68 

3.12 

3.56 

4.00 

4.45 

4.89 

5.33 

10.63  I  15.93    21.23  1  26.53 

3 

4 

49 

93 

1.37 

1.81 

2.25 

2.69 

3.14 

3.58 

4.02 

4.46 

4.90 

5.34 

10.64    15.94    21.24    26.54 

;  4 

6 

50 

94 

1.38 

1.83 

2.27 

2.71 

3.15 

3.59 

4.03 

4.48 

4.92 

5.36 

10.66    15.96  ,  21.26  |  26.56 

5 

7 

52 

96 

1.40 

1.84 

2.28 

2.72 

3.17 

3.61 

4.05 

4.49 

4.93 

5.37 

10.67    15.97  '  21.27 

26.57 

6 

9 

53 

97 

1.41 

1.86 

2.30 

2.74 

3.18 

3.62 

4.06 

4.51 

4.95 

5.39 

10.69  !  15.99  i  21.29    26.59 

7 

10 

54 

99 

1.43 

1.87 

2.31 

2.75 

3.19 

3.64 

4.08 

4.52 

4.96 

5.40 

10.70  !  16.00    21.30    26.60 

8 

12 

56 

1.00 

1.44 

1.88 

2.33 

2.77 

3.21 

3.65 

4.09 

4.53 

4.98 

5.42 

10.72  |  16.02  j  21.32    26.62 

9 

13 

57 

1.02 

1.46 

1.90 

2.34 

2.78 

3.22 

3.67 

4.11 

4.55 

4.99 

5.43 

10.73  ■  16.03    21.33  ;  26.63 

10 

15 

59 

1.03 

1.47 

1-91 

2.36 

2.80 

3.24 

3.68 

4.12 

4.56 

5.01 

5.45 

10.75  I  16.05  j  21.35    26.65 

ill 

16 

60 

1.05 

1.49 

1.93 

2.37 

2.81 

3.25 

3.70 

4.14 

4.58 

5.02 

5.46 

10.76  I  16.06  i  21.36    26.66 

112 

18 

62 

1.06 

1.50 

1.94 

2.39 

2.83 

3.27 

3.71 

4.15 

4.59 

5.04 

5.48 

10.78  •  16.08    21.38  j  26.68 

13 

19 

63 

1.07 

1.52 

1.96 

2.40 

2.84 

3.28 

3.72 

4.17 

4.61 

5.05 

5.49 

10.79  '  16.09  I  21.39  !  26.69 

14 

21 

65 

1.09 

1.53 

1.97 

2.41 

2.86 

3.30 

3.74 

4.18 

4.62 

5.06 

5.51 

10.81    1.6.11    21.41126.71 

15 

22 

66 

1.10 

1.55 

1.99 

2.43 

2.87 

3.31 

3.75 

4.20 

4.64 

5.08 

5.52 

10.82    16.12    21.42    26.72 

16 

24 

68 

1.12 

1.56 

2.00 

2.44 

2.89 

3.33 

3.77 

4.21 

4.65 

5.09 

5.54 

10.84  '  16.14  j  21.44  |  26.74 

17 

25 

69 

1.13 

1.58 

2.02 

2.46 

2.90 

3.34 

3.78 

4.23 

4.67 

5.11 

5.55 

10.85  i  16.15  121.45  |  26.75 

18 

27 

71 

1.15 

1.59 

2.03 

2.47 

2.92 

3.36 

3.80 

4.24 

4.68 

5.12 

5.57 

10.87  i  16.17 

21.47  1  26.77 

19 

28 

72 

1.16 

1.60 

2.05 

2.49 

2.93 

3.37 

3.81 

4.25 

4.70 

5.14 

5.58 

10.88  :  16.18 

21.48   26,78 

20 

29 

74 

1.18 

1.62 

2.06 

2.50 

2.94 

3.39 

3.83 

4.27 

4.71 

5.15 

5.59 

10.89  ;  16.19 

21.49    26.79 

21 

31 

75 

1.19 

1.63 

2.08 

2.52 

2.96 

3.40 

3.84 

4.28 

4.73 

5.17 

5.61 

10.91  !  16.21    21.51 

26.81 

22 

32 

77 

1.21 

1.65 

2.09 

2.53 

2.97 

3.42 

3.86 

4.30 

4.74 

5.18 

5.62 

10.92    16.22    21.52 

26.82 

23 

34 

78 

1.22 

1.66 

2.11 

2.55 

2.99 

3.43 

3.87 

4.31 

4.76 

5.20 

5.64 

10.94  ;  16.24  ,  21.54 

26.84 

24 

35 

80 
81 

1.24 
1.25 

1.68 
1.69 

2.12 
2.13 

2.56 
2.58 

3.00 

3.45 

3.89 

4.33 

4.77 

5.21 

5.65 

10.95  1 16.25  !  21.55    26.85 

25 

37 

3.02 

3.46 

3.90 

4.34 

4.78 

5.23 

5.67 

10.97 

16.27    21.57    26.87 

26 

38 

82 

1.27 

1.71 

2.15 

2.59 

3.03 

3.47 

3.92 

4.36 

4.80 

5.24 

5.68 

10.98 

16.28    21.58  !  26.88 

27 

40 

84 

1.28 

1.72 

2.16 

2.61 

3.05 

3.49 

3.93 

4.37 

4.81 

5.26 

5.70 

11.00 

16.30    21.60 

26.90 

28 

41 

85 

1.30 

1.74 

2.18 

2.62 

3.06 

3.50 

3.95 

4.39 

4.83 

5.27 

5.71 

11.01 

16.31  i  21.61 

26.91 

29 

43 

87 

1.31 

1.75 

2.19 

2.64 

3.08 

3.52 

3.96 

4.40 

4.84 

5.29 

5.73 

11.03 

16.33  :  21.63 

26.93 

54fc    DOLLARS. 

54 

Dsj 

1  31  o. 

2  Mos 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 
3.15 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Inc. 

45 

90 

1.35 

1.80 

2.25 

2.70 

3.60 

4.05 

4.50 

4.95 

5.40 

10.80 

16.20 

21.60 

27.00 

1 

2 

47 

92 

1.37 

1.82 

2.27 

2.72 

3.17 

3.62 

4.07 

4.52 

4.97 

5.42 

10.82 

16.22 

21.62 

27.02 

2 

3 

48 

93 

1.38 

1.83 

2.28 

2.73 

3.18 

3.63 

4.08 

4.53 

4.98 

5.43 

10.83 

16.23 

21.63 

27.03 

Q 

o 

5 

50 

95 

1.40 

1.85 

2.30 

2.75 

3.20 

3.65 

4.10 

4.55 

5.00 

5.45 

10.85 

16.25 

21.65 

27.05 
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6 

51 

96 

1.41 

1.86 

2.31 

2.76 

3.21 
3.23 

3.66 

4.11 

4.56 

5.01 

5.46 

10.86 

16.26 

21.66 

27.06 
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1.43 

1.88 

2.33 

2.78 

3.68 

4.13 

4.58 

5.03 

5.48 

10.88 

16.28 

21.68 

27.08 
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9 
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99 

1.44 

1.89 

2.34 

2.79 

3.24 

3.69 

4.14 

4.59 

5.04 

5.49 

10.89 

16.29 

21.69 

27.09 
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1.01 

1.46 

1.91 

2.36 

2.81 

3.26 

3.71 

4.16 

4.61 

5.06 

5.51 

10.91 

16.31 

21.71 

27.11 

8 

12 

57 

1.02 

1.47 

1.92 

2.37 

2.82 

3.27 

3.72 

4.17 

4.62 

5.07 

5.52 

10.92 

16.32 

21.72 

27.12 
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1.04 

1.49 

1.94 

2.39 
2.40 

2.84 
2.85 

3.29 
3.30 

3.74 

4.19 

4.64 

5.09 

5.54 
5.55 

10.94 

16.34 

21.74 

27.14 
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15 
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1.05 

1.50 

1.95 

3.75 

4.20 

4.65 

5.10 

10.95 

16.35 

21.75 

27.15 

11 

17 

62 

1.07 

1.52 

1.97 

2.42 

2.87 

3.32 

3.77 

4.22 

4.67 

5.12 

5.57 

10.97 

16.37 

21.77 

27.17 
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1.08 

1.53 

1.98 

2.43 

2.88 

3.3'3 

3.78 

4.23 

4.68 

5.13 

5.58 

10.98 

16.38 

21.78 

27.18 
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20 

65 

1.10 

1.55 

2.00 

2.45 

2.90 

3.35 

3.80 

4.25 

4.70 

5.15 

5.60 

11.00 

16.40    21.80 

27.20 

14 

21 
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1.11 

1.56 

2.01 

2.46 
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3.36 

3.81 

4.26 
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5.16 

5.61 

11.01 

16.41 
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27.21 

15 

23 
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1.13 
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2.03 

2.48 
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4.73 

5.18 
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16.43 
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27.23 

16 

24 

69 

1.14 

1.59 

2.04 

2.49 

2.94 

3.39 

3.84 

4.29 

4.74 

5.19 

5.64 

11.04 

16.44 

21.84 
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26 

71 

1.16 

1.61 

2.06 

2.51 
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3.41. 
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18 

27 

72 

1.17 

1.62 

2.07 

2.52 
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3.42 
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4.77 
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21.87 

27.27 

19 

29 

74 

1.19 

1.64 

2.09 

2.54 
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3.00 
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3.45 

3.89 

4.34 

4.79 

5.24 

5.69 

11.09 

16.49 

21.89 

27.29 

20 

30 

75 

1.20 

1.65 

2.10 

2.55 

3.90 

4.35 

4.80 

5.25 

5.70 

11.10 

16.50 

21.90 

27.30 

21 

32 

77 

1.22 

1.67 

2.12 

2.57 

3.02 

3.47 

3.92 

4.37 

4.82 

5.27 

5.72 

11.12 

16.52 

21.92 

27.32 

22 

33 

78 

1.23 

1.68 

2.13 

2.58 

3.03 

3.48 

3.93 

4.38 

4.83 

5.28 

5.73 

11.13 

16.53 

21.93 

27.33 

23 

35 

80 

1.25 

1.70 

2.15 

2.60 

3.05 

3.50 

3.95 

4.40 

4.85 

5.30 

5.75 

11.15 

16.55 

21.95 

27.35 
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25 
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81 

1.26 

1.71 

2.16 

2.61 

3.06 
3.08 

3.51 

3.96 

4.41 

4.86 

5.31 
5.33 

5.76 

11.16 

16.56 

21.96 

27.36 

38 

83 

1.28 

1.73 

2.18 

2.63 

3.53 

3.98 

4.43 

4.88 

5.78 

11.18 

16.58 

21.98 

27.38 

26 

39 

84 

1.29 

1.74 

2.19 

2.64 

3.09 

3.54 
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4.44 

4.89 

5.34 

5.79 

11.19 

16.59 
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41 

86 

1.31 

1.76 

2.21 

2.66 

3.11 

3.56 

4.01 

4.46 

4.91 

5.36 
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11.21 

16.61 
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1.32 
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22.02  1  27.42 

29 

44 

89 
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55    DOLLARS. 

Daj 

;  1  Mo. 

12  Mos 

13  Mos 

.4  Mos.  5  Mos 

6  Mos.  7  Mos 

8  Mos.  9  Mos. 

lOMo.jllMo 

1  Yr. 

2  Yrs.  3  Yrs 

4  Yrs.1 5  Yrs.! 

0 

Int. 

46 

92 

I  1.38 

1.83 

2.29 

2.75 

3.21 

3.67 

4.13 

4.58 
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1.39 

;    1.85 

2.31 

2.77 

3.22 

3.68 
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1.41 

1.86 
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5 
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1.42 
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3.71 

4.17 
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57 

1.02 
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3.77 

4.23 
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2.98      3.44 
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16 

24 

70 
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11.24    16.74 
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72 

1.18 

1.63 
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2.55 
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3.47 
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29 
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4.42 
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22.29 
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1.68 
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3.51 
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5.81 

11.31 

16.81 

22.31 
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32 

78 

1.24 

1.70 
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3.07 

3.53 

3.99 

4.45 

4.90 

5.36 

5.82 

11.32 

16.82 

22.32 

27.82 
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34 

79 

1.25 

1.71 
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3.09 

3.54 

4.00 

4.46 

4.92 

5.38 

5.84 

11.34 

16.84 

22.34 

27.84 
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35 

81 

1.27 

1.73 

2.18 

2.64 

3.10 

3.56 

4.02 

4.48 

4.93 

5.39 

5.85 

11.35 

16.85 

22.35  |  27.85 

24 

37 

83 

1.28 

1.74 

2.20 

2.66 

3.12 

3.58 
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4.49 

4.95 

5.41 

5.87 

11.37 

16.87 

22.37  |  27.87 

25 

38 

84 

1.30 

1.76 

2.22 

2.67 
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87 

1.33 

1.79 
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3.62 

4.08 
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11.41 
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28 

43 
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1.34 

1.80 

2.26 
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4.55 
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5.47 
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1.36 
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50    DOLLARS. 
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lMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

lOMo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.:4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

47 

93 

1.40 

1.87 

2.33 

2.80 

3.27 

3.73 

4.20 

4.67 

5.13 

5.60 

11.20 

16.80 

22.40 

28.00 

1 

2 

48 

95 

1.42 

1.88 

2.35 

2.82 

3.28 

3.75 

4.22 

4.68 

5.15 

5.62 

11.22 

16.82 

22.42 

28.02 
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3 

50 

96 

1.43 

1.90 

2.36 

2.83 

3.30 

3.76 

4.23 

4.70 

5.16 

5.63 

11.23 

16.83 

22.43 

28.03 

3 

5 
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98 

1.45 

1.91 

2.38 

2.85 

3.31 

3.78 

4.25 

4.71 

5.18 

5.65 

11.25 

16.85 

22.45 

28.05 
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6 

53 

1.00 

1.46 

1.93 

2.40 

2.86 

3.33 

3.80 

4.26 

4.73 

5.20 

5.66 

11.26 
11.28 

16.86 
16.88 

22.46 

28.06 
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8 

54 

1.01 

1.48 

1.94 

2.41 

2.88 

3.34 

3.81 

4.28 

4.74 

5.21 

5.68 

22.48 

28.08 

6 

9 

56 

1.03 

1.49 

1.96 

2.43 
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3.36 

3.83 

4.29 

4.76 

5.23 

5.69 

11.29 

16.89 

22.49 

28.09 
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11 

58 

1.04 

1.51 

1.98 

2.44 

2.91 

3.38 

3.84 

4.31 

4.78 

5.24 

5.71 

11.31 

16.91 

22.51 

28.11 

8 

12 

59 

1.06 

1.52 

1.99 

2.46 

2.92 

3.39 

3.86 

4.32 

4.79 

5.26 

5.72 

11.32 

16.92 

22.52 

28.12 

9 

14 

61 

1.07 

1.54 

2.01 

2.47 

2.94 

3.41 

3.87 

4.34 

4.81 

5.27 

5.74 

11.34 

16.94 
16.96 

22.54)28.14 
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16 

62 

1.09 

1.56 

2.02 

2.49 

2.96 

3.42 

3.89 

4.36 

4.82 

5.29 

5.76 

11.36 

22.56 

28.16 

11 

17 

64 

1.10 

1.57 

2.04 

2.50 

2.97 

3.44 

3.90 

4.37 

4.84 

5.30 

5.77 

11.37 

16.97 

22.57 

28.17 
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19 

65 

1.12 

1.59 

2.05 

2.52 

2.99 

3.45 

3.92 

4.39 

4.85 

5.32 

5.79 

11.39 

16.99 

22.59 

28.19 
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20 

67 

1.14 

1.60 

2.07 

2.54 

3.00 

3.47 

3.94 

4.40 

4.87 

5.34 

5.80 

11.40 

17.00 

22.60 

28.20 
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15 

22 

68 

1.15 

1.62 

2.08 

2.55 

3.02 

3.48 

3.95 

4.42 

4.88 

5.35 

5.82 

11.42 
11.43 

17.02 
17.03 

22.62 

28.22 
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70 

1.17 

1.63 

2.10 

2.57 

3.03 

3.50 

3.97 

4.43 

4.90 

5.37 

5.83 

22.63 

28.23 

16 

25 

72 

1.18 

1.65 

2.12 

2.58 

3.05 

3.52 

3.98 

4.45 

4.92 

5.38 

5.85 

11.45 

17.05 

22.65 

28.25 

17 

26 

73 

1.20 

1.66 
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2.60 

3.06 

3.53 
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4.46 

4.93 

5.40 

5.86 

11.46 

17.06 

22.66 

28.26 

18 

28 

75 

1.21 

1.68 

2.15 
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3.08 

3.55 
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4.48 
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5.88 

11.48 

17.08 

22.68 

28.28 

19 
20 

30 

76 

1.23 
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2.63 

3.10 

3.56 
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5.43 

5.90 

11.50 

17.10 

22.70 

28.30 

31 

78 

1.24 

1.71 

2.18 

2.64 

3.11 

3.58 
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4.51 

4.98 

5.44 

5.91 

11.51 

17.11 

22.71 

28.31 

21 

33 

79 

1.26 

1.73 

2.19 

2.66 

3.13 

3.59 

4.06 

4.53 

4.99 

5.46 

5.93 

11.53 

17.13 

22.73 

28.33 
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81 

1.28 

1.74 

2.21 

2.68 
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3.61 

4.08 

4.54 
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5.48 

5.94 

11.54 

17.14 

22.74 

28.34 

23 

36 

82 

1.29 

1.76 

2.22 

2.69 

3.16 

3.62 

4.09 

4.56 

5.02 

5.49 

5.96 

11.56 

17.16 

22.76 

28.36 

24 

37 

84 

1.31 

1.77 

2.24 

2.71 

3.17 

3.64 

4.11 

4.57 
4.59 

5.04 
5.06 

5.51 

5.97 

11.57 

17.17 

22.77 

28.37 
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39 

86 

1.32 

1.79 

2.26 

2.72 

3.19 

3.66 

4.12 

5.52 

5.99 

11.59 

17.19 

22.79 

28.39 
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40 

87 

1.34 

1.80 

2.27 

2.74 
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3.67 

4.14 
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5.07 

5.54 

6.00 
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22.80 

28.40 
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42 

89 

1.35 

1.82 
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3.22 
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4.15 
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17.22 

22  82 
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1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos 

4  Mos. 

5  31  us. 
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3 
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1.93 
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4.78 
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22.83 
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3 

5 
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1.95 

2.42 

2.90 

3.37 

3.85 

4.32 

4.80 

5.27 

5.75 

11.45 

17.15 

22.85 

28.55  | 

4 

6 

54 

1.01 

1.49 

1.96 

2.44 

2.91 

3.39 

3.86 

4.34 

4.81 

5.29 

5.76 

11.46 

17.16 

22.86 

28.56 
28.58  | 

5 

8 

55 

1.03 

1.50 

1.98 

2.45 

2.93 

3.40 

3.88 

4.35 

4.83 

5.30 

5.78 

11.48 

17.18 

22.88 

6 

10 

57 

1.05 

1.52 

2.00 

2.47 

2.95 

3.42 

3.90 

4.37 

4.85 

5.32 

5.80 

11.50 

17.20    22.90 

28.60 

7 

11 

59 

1.06 

1.54 

2.01 

2.49 

2.96 

3.44 

3.91 

4.39 

4.86 

5.34 

5.81 

11.51 

17.21 

22.91 

28.61  j 

8 

13 

60 

1.08 

1.55 

2.03 

2.50 

2.98 

3.45 

3.93 

4.40 

4.88 

5.35 

5.83 

11.53 

17.23 

22.93 

28.63 

9 

14 

62 

1.09 

1.57 

2.04 

2.52 

2.99 

3.47 

3.94 

4.42 

4.89 

5.37 

5.84 

11.54    17.24 

22.94 

28.64! 

10 

16 

63 

1.11 

1.58 

2.06 

2.53 

3.01 

3.48 

3.96 

4.43 

4.91 

5.38 

5.86 

11.56 

17.26 

22.96 

28.66  | 

11 

17 

65 

1.12 

1.60 

2.07 

2.55 

3.02 

3.50 

3.97 

4.45 

4.92 

5.40 

5.87 

11.57 

17.27 

22.97 

28.67 

12 

19 

67 

1.14 

1.62 

2.09 

2.57 

3.04 

3.52 

3.99 

4.47 

4.94 

5.42 

5.89 

11.59 

17.29 

22.99 

28.69 

13 

21 

68 

1.16 

1.63 

2.11 

2.58 

3.06 

3.53 

4.01 

4.48 

4.96 

5.43 

5.91 

11.61 

17.31 

23.01 

28.71 1 

14 

22 

70 

1.17 

1.65 

2.12 

2.60 

3.07 

3.55 

4.02 

4.50 

4.97 

5.45 

5.92 

11.62 

17.32 

23.02 

28.72 

15 

24 

71 

1.19 

1.66      2.14 

2.61 

3.09 

3.56 

4.04 

4.51 

4.99 

5.46 

5.94 

11.64 

17.34 

23.04 

28.74 

16 

25 

73 

1.20 

1.68 

2.15 

2.63 

3.10 

3.58 

4.05 

4.53 

5.00 

5.48 

5.95 

11.65 

17.35 

23.05 

28.75 

17 

27 

74 

1.22 

1.69 

2.17 

2.64 

3.12 

3.59 

4.07 

4.54 

5.02 

5.49 

5.97 

11.67 

17.37 

23.07 

28.77 

18 

29 

76 

1.24 

1.71 

2.19 

2.66 

3.14 

3.61 

4.09 

4.56 

5.04 

5.51 

5.99 

11.69 

17.39 

23.09 

28.79  ' 

19 

30 

78 

1.25 

1.73 

2.20 

2.68 

3.15 

3.63 

4.10 

4.58 

5.05 

5.53 

6.00 

11.70  j  17.40 

23.10 

28.80 
28.82 

20 

32 

79 

1.27 

1.74 

2.22 

2.69 

3.17 

3.64 

4.12 

4.59 

5.07 

5.54 

6.02 

11.72 

17.42 

23.12 

21 

33 

81 

1.28 

1.76  |  2.23 

2.71 

3.18 

3.66 

4.13 

4.61 

5.08 

5.56 

6.03 

11.73 

17.43 

23.13 

28.83 

22 

35 

82 

1.30 

1.77      2.25 

2.72 

3.20 

3.67 

4.15 

4.62 

5.10 

5.57 

6.05 

11.75 

17.45 

23.15 

28.85 

23 

36 

84 

1.31 

1.79 

2.26 

2.74 

3.21 

3.69 

4.16 

4.64 

5.11 

5.59 

6.06 

11.76 

17.46 

23.16 

28.86 

24 

38 

86 

1.33 

1.81 

2.28 

2.76 

3.23 

3.71 

4.18 

4.66 

5.13 

5.61 

6.08 

11.78 

17.48 

23.18 

28.88 

25 

40 

87 

1.35 

1.82 

2.30 

2.77 

3.25 

3.72 

4.20 

4.67 

5.15 

5.62 

6.10 

11.80 

17.50 

23.20 

28.90 

26 

41 

89 

1.36 

1.84 

2.31 

2.79 

3.26 

3.74 

4.21 

4.69 

5.16 

5.64 

6.11 

11.81 

17.51 

23.21 

28.91 

27 

43 

90 

1.38 

1.85 

2.33 

2.80 

3.28 

3.75 

4.23 

4.70 

5.18 

5.65 

6.13 

11.83 

17.53 

23.23 

28.93 

28 

44 

92 

1.39 

1.87 

2.34 

2.82 

3.29 

3.77 

4.24 

4.72 

5.19 

5.67 

6.14 

11.84 

17.54 

23.24 

28.94  : 

29 

46 

93 

1.41 

1.88      2.36 

2.83 

3.31 

3.78 

4.26 

4.73 

5.21 

5.68 

6.16 

11.86 

17.56 

23.26 

28.96 

58     DOLLARS. 

•58 

Pay 

1  Mo. 

2  Hob 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.;4  Yrs.  15  Yrs.; 

0 

Int. 

48 

97 

1.45 

1.93 

2.42 

2.90 

3.38 

3.87 

4.35 

4.83 

5.32 

5.80 

11.60 

17.40 

23.20  ■  29.00 

1 

2 

50 

98 

1.47 

1.95 

2.43 

2.92 

3.40 

3.88 

4.37 

4.85 

5.33 

5.82 

11.62 

17.42 

23.22    29.02i 

2 

3 

52 

1.00 

1.48 

1.97 

2.45 

2.93 

3.42 

3.90 

4.38 

4.87 

5.35 

5.83 

11.63 

17.43 

23.23  J  29.03 ; 

3 

5 

53 

1.02 

1.50 

1.98 

2.47 

2.95 

3.43 

3.92 

4.40 

4.88 

5.37 

5.85 

11.65 

17.45 

23.25    29.05 

4 

6 

55 

1.03 

1.51 

2.00 

2.48 

2.96 

3.45 

3.93 

4.41 

4.90 

5.38 

5.86 

11.66 

17.46 

23.26:29.06 

5 

8 

56 

1.05 

1.53 

2.01 

2.50 

2.98 

3.46 

3.95 

4.43 

4.91 

5.40 

5.88 

11.68 

17.48 

23.28  ;  29.08 

6 

10 

58 

1.06 

1.55 

2.03 

2.51 

3.00 

3.48 

3.96 

4.45 

4.93 

5.41 

5.90 

11.70 

17.50 

23.30  I  29.10! 

7 

11 

60 

1.08 

1.56 

2.05 

2.53 

3.01 

3.50 

3.98 

4.46 

4.95 

5.43 

5.91 

11.71 

17.51 

23.31  j  29.11 

8 

13 

61 

1.10 

1.58 

2.06 

2.55 

3.03 

3.51 

4.00 

4.48 

4.96 

5.45 

5.93 

11.73 

17.53 

23.33    29.13! 

9 

15 

63 

1.11 

1.60 

2.08 

2.56 

3.05 

3.53 

4.01 

4.50 

4.98 

5.46 

5.95 

11.75 

17.55 

23.35  :  29.15 

10 

16 

64 

1.13 

1.61 

2.09 

2.58 

3.06 

3.54 

4.03 

4.51 

4.99 

5.48 

5.96 

11.76 

17.56 

23.36  1  29.16 

11 

18 

66 

1.14 

1.63 

2.11 

2.59 

3.08 

3.56 

4.04 

4.53 

5.01 

5.49 

5.98 

11.78 

17.58 

23.38  i  29.18! 

12 

19 

68 

1.16 

1.64 

2.13 

2.61 

3.09 

3.58 

4.06 

4.54 

5.03 

5.51 

5.99 

11.79 

17.59 

23.39  129.19 

13 

21 

69 

1.18 

1.66 

2.14 

2.63 

3.11 

3.59 

4.08 

4.56 

5.04 

5.53 

6.01 

-11.81 

17.61 

23.41  ■  29.21 

14 
15 

23 
24 

71 

1.19 

1.68 

2.16 

2.64 

3.13 

3.61 

4.09 

4.58 

5.06 

5.54 

6.03 

11.83 

17.63 

23.43    29.23 

73 

1.21 

1.69 

2.18 

2.66 

3.14 

3.63 

4.11 

4.59      5.0£ 

5.56 

6.04 

11.84 

17.64 

23.44  i  29.24 

16 

26 

74 

1.22 

1.71 

2.19 

2.67 

3.16 

3.64 

4.12 

4.61 

5.09 

5.57 

6.06 

11.86 

17.66 

23.46 

29.26 

17 

27 

76 

1.24 

1.72 

2.21 

2.69 

3.17 

3.66 

4.14 

4.62 

5.11 

5.59 

6.07 

11.87 

17.67 

23.47 

29.27 

18 

29 

77 

1.26 

1.74 

2.22 

2.71 

3.19 

3.67 

4.16 

4.64 

5.12 

5.61 

6.09 

11.89 

17.69 

23.49 

29.29 

19 

31 

79 

1.27 

1.76 

2.24 

2.72 

3.21 

3.69 

4.17 

4.66 

5.14 

5.62 

6.11 

11.91 

17.71    23.51    29.31 

20 

32 

81 

1.29 

1.77 

2.26 

2.74 

3.22 

3.71 

4. 1 1) 

4.67 

5.16 

5.64 

6.12 

11.92 

17.72 

23.52 

29.32 

21 

34 

82 

1.31 

1.79 

2.27 

2.76 

3.24 

3.72 

4.21 

4.69 

5.17 

5.66 

6.14 

11.94 

17.74 

23.54 

29.34 

22 

35 

84 

1.32 

1.80 

2.29 

2.77 

3.25 

3.74 

4.22 

4.70 

5.19 

5.67 

6.15 

11.95 

17.75 

23.55 

29.35 

23 

37 

85 

1.34 

1.82 

2.30 

2.79 

3.27 

3.75 

4.24 

4.72 

5.20 

5.69 

6.17 

11.97 

17.77 

23.57 

29.37  . 

24 

39 

87 

1.35 

1.84 

2.32 

2.80 

3.29 

3.77 

4.25 

4.74 

5.22 

5.70 

6.19 

11.99 

17.79 

23.59    29.39 

25 

40 

89 

1.37 

1.85 

2.34 

2.82 

3.30 

3.79 

4.27 

4.75 

5.24 

5.72 

6.20 

12.00 

17.80 

23.60 

29.40 

26 

42 

90 

1.39 

1.87 

2.35 

2.84 

3.32 

3.80 

4.29 

4.77 

5.25 

5.74 

6.22 

12.02 

17.82 

23.62 

29.42 

27 

44 

92 

1.40 

1.89 

2.37 

2.85 

3.34 

3.82 

4.30 

4.79 

5.27 

5.75 

6.24 

12.04 

17.84 

23.64 

29.44 

28 

45 

93 

1.42 

1.90 

2.38 

2.87 

3.35 

3.83 

4.32 

4.80 

5.28 

5.77 

6.25 

12.05 

17.85 

23.65 

29.45 

29 

47 

95 

1.43 

1.92 

2.40 

2.88 

3.37 

3.85 

4.33 

4.82 

5.30 

5.78 

6.27 

12.07 

17.87 

23.67 

29.47 

59 

59    DOLLAES. 

Day! 

IMo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9Mos.jl0Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 
5.90 

2  Yrs. 

3  Yrs.J4  Yrs.;5  Yrs. 

1   ° 

Int. 

49 

98 

1.48 

1.97 

2.46 

2.95 

3.44 

3.93 

4.43     4.92 

5.41 

11.80 

17.70  [  23.60    29.50 

1 

2 

51 

1.00 

1.49 

1.98 

2.47 

2.97 

3.46 

3.95 

4.44     4.93 

5.42 

5.92 

11.82 

17.72  1  23.62  I  29.52  1 

2 

3 

52 

1.02 

1.51 

2.00 

2.49 

2.98 

3.47 

3.97 

4.46  |  4.95 

5.44 

5.93 

11.83 

17.73  |  23.63  1  29.53 

3 

5 

54 

1.03 

1.52 

2.02 

2.51 

3.00 

3.49 

3.98 

4.47  :  4.97 

5.46 

5.95 

11.85 

17.75  ;  23.65    29.55 

4 

7 

56 

1.05 

1.54 

2.03 

2.52 

3.02 

3.51 

4.00 

4.49 

4.98 

5.47 

5.97 

5.98 

11.87 

17.77    23.67    29.57 

5 

8 

57 

1.07 

1.56 

2.05 

2.54 

3.03 

3.52 

4.02 

4.51 

5.00 

5.49 

11.88 

17.78 

23.68  j  29.58 

6 

10 

59 

1.08 

1.57 

2.07 

2.56 

3.05 

3.54 

4.03 

4.52 

5.02 

5.51 

6.00 

11.90 

17.80 

23.70    29.60 

7 

11 

61 

1.10 

1.59 

2.08 

2.57 

3.06 

3.56 

4.05 

4.54 

5.03 

5.52 

6.01 

11.91 

17.81 

23.71 

29.61 

8 

13 

62 

1.11 

1.61 

2.10 

2.59 

3.08 

3.57 

4.06 

4.56 

5.05 

5.54 

6.03 

11.93 

17.83 

23.73 

29.63 

9 

15 

64 

1.13 

1.62 

2.11 

2.61 

3.10 

3.59 

4.08 

4.57 

5.06 

5.56 

6.05 

11.95 

17.85 

23.75    29.65 

10 

16 

66 

1.15 

1.64 

2.13 

2.62 

3.11 

3.61 

4.10 

4.59 

5.08 

5.57 

6.06 

11.96 

17.86 

23.76 

29.66 

11 

18 

67 

1.16 

1.66 

2.15 

2.64 

3.13 

3.62 

4.11 

4.61 

5.10 

5.59 

6.08 

11.98 

17.88 

23.78 

29.68 

12 

20 

69 

1.18 

1.67 

2.16 

2.66 

3.15 

3.64 

4.13 

4.62 

5.11 

5.61 

6.10 

12.00 

17.90 

23.80 

29.70 

13 

21 

70 

1.20 

1.69 

2.18 

2.67 

3.16 

3.65 

4.15 

4.64 

5.13 

5.62 

6.11 

12.01 

17.91 

23.81 

29.71 

14 

23 

72 

1.21 

1.70 

2.20 

2.69 

3.18 

3.67 
3.69 

4.16 

4.65 

5.15 

5.64 

6.13 
6.15 

12.03 
12.05 

17.93  !  23.83 

29.73 

15 

25 

74 

1.23 

1.72 

2.21 

2.70 

3.20 

4.18 

4.67 

5.16 

5.65 

17.95 

23.85 

29.75 

16 

26 

75 

1.25 

1.74 

2.23 

2.72 

3.21 

3.70 

4.20 

4.69 

5.18 

5.67 

6.16 

12.06 

17.96 

23.86 

29.76 

17 

28 

77 

1.26 

1.75 

2.25 

2.74 

3.23 

3.72 

4.21 

4.70     5.20 

5.69 

6.18 

12.08 

17.98 

23.88 

29.78 

18 

30 

79 

1.28 

1.77 

2.26 

2.75 

3.25 

3.74 

4.23 

4.72 

5.21 

5.70 

6.20 

12.10 

18.00 

23.90 

29.80 

19 

31 

80 

1.29 

1.79 

2.28 

2.77 

3.26 

3.75 

4.24 

4.74 

5.23 

5.72 

6.21 

12.11 

18.01 
18.03 

23.91 

29.81 

20 

33 

82 

1.31 

1.80 

2.29 

2.79 

3.28 

3.77 

4.26 

4.75 

5.24 

5.74 

6.23 

12.13 

23.93 

29.83 

21 

34 

84 

1.33 

1.82 

2.31 

2.80 

3.29 

3.79 

4.28 

4.77 

5.26 

5.75 

6.24 

12.14 

18.04 

23.94 

29.84 

22 

36 

85 

1.34 

1.84 

2.33 

2.82 

3.31 

3.80 

4.29 

4.79 

5.28 

5.77 

6.26 

12.16 

18.06 

23.96 

29.86 

23 

38 

87 

1.36 

1.85 

2.34 

2.84 

3.33 

3.82 

4.31 

4.80 

5.29 

5.79 

6.28 

12.18 

18.08 

23.98 

29.88 

24 

39 

89 

1.38 

1.87 

2.36 

2.85 

3.34 

3.84 

4.33 

4.82 

5.31 

5.80 

6.29 

12.19 

18.09 

23.99 
24.01 

29.89 

J25 

41 

90 

1.39 

1.88 

2.38 

2.87 

3.36 

3.85 

4.34 

4.83 

5.33 

5.82 

6.31 

12.21 

18.11 

29.91 

26 

43 

92 

1.41 

1.90 

2.39 

2.88 

3.38 

3.87 

4.36 

4.85     5.34 

5.83 

6.33 

12.23 

18.13 

24.03 

29.93 

27 

44 

93 

1.43 

1.92 

2.41 

2.90 

3.39 

3.88 

4.38 

4.87  |  5.36 

5.85 

6.34 

12.24 

18.14 

24.04 

29.94 

28 

46 

95 

1.44 

1.93 

2.43 

2.92 

3.41 

3.90 

4.39 

4.88  I  5.38 

5.87 

6.36 

12.26 

18.16 

24.06 

29.96 

;29 

48 

97 

1.46 

1.95 

2.44 

2.93 

3.43 

3.92 

4.41 

4.90  |  5.39 

5.88 

6.38 

12.28 

18.18    24.08 

29.98 

iO    DOLLARS. 

60 

Daj 

lMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos,;7  Mos. 

|8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs   3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs., 

0 

Int. 

50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00     3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

12.00 

18.00 

24.00 

30.00! 

1 

2 

52 

1.02 

1.52 

2.02 

2.52 

3.02  !  3.52 

4.02 

4.52 

5.02 

5.52 

6.02     12.02 

18.02 

24.02 

30.02  ! 

2 

3 

53 

1.03 

1.53 

2.03 

2.53 

3.03 

3.53 

4.03 

4.53 

5.03 

5.53 

6.03     12.03 

18.03 

24.03 

30.03  1 

o 

5 

55 

1.05 

i  1.55 

2.05 

2.55 

3.05 

3.55 

4.05 

4.55 

5.05 

5.55 

6.05 

12.05 

18.05 

24.05 

30.05  ! 

4 

i 

57 

1.07 

1.57 

2.07 

2.57 

3.07 

3.57 
3.58 

4.07 

4.57 

5.07 

5.57 

6.07 

12.07 

18.07 

24.07 

30.07  i 

5 

8 

58 

1.08 

|  1.58 

2.08 

2.58 

3.08 

4.08 

4.58 

5.08 

5.58 

6.08 

12.08 

18.08 

24.08 

30.08 

6 

10 

60 

1.10 

I  1.60 

2.10 

2.60 

3.10 

3.60 

4.10 

4.60 

5.10 

5.60 

6.10 

12.10 

18.10 

24.10 

30.10  i 

7 

12 

62 

1.12 

1.62 

2.12 

2.62 

3.12 

3.62 

4.12 

4.62 

5.12 

5.62 

6.12 

12.12 

18.12 

24.12 

30.12! 

8 

13 

63 

1.13 

1.63 

2.13 

2.63 

3.13 

3.63 

4.13 

4.63 

5.13 

5.63 

6.13 

12.13 

18.13 

24.13 

30.13 

9 

15 

65 

1.15 

1.65 

2.15 

2.65 

3.15 

3.65 

4.15 

4.65 

5.15 

5.65 

6.15 

12.15 

18.15 

24.15 

30.15  ! 

10 

17 

67 

1.17 

1.67 

2.17 

2.67 

3.17 

3.67 

4.17 

4.67 

5.17 

5.67 

6.17 

12.17 

18.17 

24.17 

30.17 

11 

18 

68 

1.18 

1.68 

2.18 

2.68 

3.18 

3.68 

4.18 

4.68 

5.18 

5.68 

6.18 

12.18 

18.18 

24.18 

30.18 

12 

20 

70 

1.20 

1.70 

2.20 

2.70 

3.20 

3.70 

4.20 

4.70 

5.20 

5.70 

6.20 

12.20 

18.20 

24.20 

30.20 

13 

22 

72 

1.22 

1.72 

2.22 

2.72 

3.22 

3.72 

4.22 

4.72 

5.22 

5.72 

6.22 

12.22 

18.22 

24.22 

30.22 

14 

23 

73 

1.23 

1.73 

2.23 

2.73 

3.23 

3.73 

4.23 

4.73 

5.23 

5.73 

6.23 

12.23 

18.23 

24.23 

30.23  | 

15 

25 

75 

1.25 

1.75 

2.25 

2.75 

3.25 

3.75 

4.25 

4.75 

5.25 

5.75 

6.25 

12.25 

18.25 

24.25 

30.25  ! 

16 

27 

77 

1.27 

1.77 

2.27 

2.77 

3.27 

3.77 

4.27 

4.77 

5.27 

5.77 

6.27 

12.27 

18.27 

24.27 

30.27  I 

17 

28 

78 

1.28 

1.78 

2.28 

2.78 

3.28 

3.78 

4.28 

4.78 

5.28 

5.78 

6.28 

12.28 

18.28 

24.28 

30.28  i 

18 

30 

80 

1.30 

1.80 

2.30 

2.80 

3.30 

3.80 

4.30 

4.80 

5.30 

5.80 

6.30 

12.30 

18.30 

24.30 

30.30; 

19 

32 

■82 

1.32 

1.82 

2.32 

2.82 

3.32 

3.82 

4.32 

4.82 

5.32 

5.82 

6.32 

12.32 

18.32 

24.32  1  30.32  i 

24.33  |  30.33 

20 

33 

83 

1.33 

1.83 

2.33 

2.83- 

3.33 

3.83 

4.33 

4.83 

5.33 

5.83 

6.33 

12.33 

18.33 

21 

35 

85 

1.35 

1.85 

2.35 

2.85 

3.35 

3.85 

4.35 

4.85 

5.35 

5.85 

6.35 

12.35 

18.35 

24.35 

30.35 

22 

37 

87 

1.37 

1.87 

2.37 

2.87 

3.37 

3.87 

4.37 

4.87 

5.37 

5.87 

6.37 

12.37 

18.37 

24.37 

30.37 

23 

38 

88 

1.38 

1.88 

2.38 

2.88 

3.38 

3.88 

4.38 

4.88 

5.38 

5.88 

6.38 

12.38 

18.38 

24.38  [  30.38 

24 

40 

90 

1.40 

1.90 

2.40 

2.90 

3.40 

3.90 

4.40 

4.90 

5.40 

5.90 

6.40 

12.40 

18.40 

24.40 

30.40 

25 

42 

92 

1.42 

1.92 

2.42 

2.92 

3.42 

3.92 

4.42 

4.92 

5.42 

5.92 

6.42 

12.42 

18.42 

24.42 

30.42 

26 

43 

93 

1.43 

1.93 

2.43 

2.93 

3.43 

3.93 

4.43 

4.93 

5.43 

5.93 

6.43 

12.43 

18.43 

24.43 

30.43  i 

27 

45 

95 

1.45 

1.95 

2.45 

2.95 

3.45 

3.95 

4.45 

4.95 

5.45 

5.95 

6.45 

12.45 

18.15 

24.45 

30.45  1 

38 

47 

97 

1.47 

1.97 

2.47 

2.97 

3.47 

3.97 

4.47 

4.97 

5.47 

5.97 

6.47  1  12.47 

18.47 

24.47 

30.47 

29 

48 

98 

1.48 

1.98 

2.48 

2.98 

3.48 

3.98 

4.48 

4.98 

5.48 

5.98 

6.48  1  12.48 

18.48 

24.48 

30.4S 

61 

Gl    DOLLARS. 

Day! 

1  Mo. 

2  Mos.  | 

3  Mos.i- 

4Mos.J5  Mos. 

S  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo.| 

1  Yr.  12  Yrs. 

3  Yrs.!4  Yrs. 

5  Yrs 

1  ° 

Int. 

51 

1.02 

1.53  1 

2.03 

2.54  ! 

3.05  ! 

3.56 

4.07 

4.58 

5.08 

5.59 

6.10     12.20 

18.30    24.40 

30.50 

1 

2 

53 

1.03 

1.54 

2.05 

2.56 

3.07 

3.58 

4.08 

4.59 

5.10 

5.61 

6.12     12.22 

18.32  ;  24.42  j  30.52 

2 

3 

54 

1.05 

1.56 

2.07 

2.58 

3.08 

3.59 

4.10 

4.61 

5.12 

5.63 

6.13 

12.23 

18.33  1  24.43  !  30.53 

3 

5 

56 

1.07 

1.58  j 

2.08 

2.59 

3.10 

3.61 

4.12 

4.63 

5.13 

5.64 

6.15 

12.25 

18.35  i  24.45  !  30.55 

:4I 

7 

58 

1.08 

1.59  : 

2.10 

2.61  ! 

i 

3.12  ! 

3.13  i 

3.63 

4.13 

4.64 

5.15 

5.66 

6.17 

12.27 
12.28 

18.37    24.47  j  30.57 

51 

8 

59 

1.10 

1.61  1 

2.12 

2.63  . 

3.64 

4.15 

4.66 

5.17 

5.68 

6.18 

18.38    24.48  |  30.58 

61 

10 

61 

1.12 

1.63 

2.14 

2.64 

3.15 

3.66 

4.17 

4:68 

5.19 

5.69 

6.20 

12.30 

18.40 

24.50  i  30.60 

7 

12 

63 

1.14 

1.64  ! 

2.15 

2.66 

3.17 

3.68 

4.19 

4.69 

5.2C 

5.71 

6.22 

12.32 

18.42 

24.52    30.62 

8 

14 

64 

1.15 

1.66  ' 

2.17 

2.68 

3.19 

3.69 

4.20 

4.71 

5.22 

5.73 

6.24 

12.34 

18.44 

24.54  1  30.64 

'   9 

15 

66 

1.17 

1.68 

2.19 

2.69 

3.20 

3.71 

4.22 

4.24 

4.73 

5.24 

5.74 

6.25 

12.35 

18.45 
18.47 

24.55 
24.57 

30.65 

10 

17 

68 

1.19 

1.69 

2.20 

2.71 

3.22 

3  73 

4.74 

5.25 

5.76 

6.27 

12.37 

30.67 

111 

19 

69 

1.20 

1.71  | 

2.22 

2.73 

3.24 

3.74 

4.25 

4.76 

5.27 

5.78 

6.29 

12.39 

18.49 

24.59  ;  30.69 

12j 

20 

71 

1.22 

1.73  '■ 

2.24 

2.75 

3.25 

3.76 

4.27 

4.78 

5.29 

5.80 

6.30 

12.40 

18.50 

24.60  1  30.70 

13 

22 

73 

1.24 

1.75  ! 

2.25 

2.76 

3.27 

3.78 

4.29 

4.80 

5.30 

5.81 

6.32 

12.42 

18.52 

24.62  i  30.72 

14 

24 

75 

1.25 

1.76 

2.27 

2.78 

3.29 

3.80 

4.30 

4.81 

5.32 

5.83 

6.34 

12.44 

18.54    24.64  i  30.74 

15 

25 

76 

1.27 

1.78 

2.29 

2.80 

3.30 

:;.si 

4.32 

4.83 

5.34 

5.85 

6.35 

12.45 

18.55 

24.65    30.75 

16 

27 

78 

1.29 

1.80 

2.30 

2.81 

3.32 

3.83 

4.34 

4.85 

5.35 

5.86 

6.37 

12.47 

18.57 

24.67  I  30.77 

17 

29 

80 

1.30 

1.81 

2.32 

2.83 

3.34 

3.85 

4.35 

4.86 

5.37 

5.88 

6.39 

12.49 

18.59 

24.69  !  30.79 

18 

31 

81 

1.32 

1.83 

2.34 

2.85 

3.36 

3.86 

4.37 

4.88 

5.39 

5.90 

6.41 

12.51    18.61 

24.71  i  30.81 

19 

32 

83 

1.34 

1.85 

2.36 

2.86 

3.37 

3.88 

4.39 

4.90 

5.41 
5.42 

5.91 

6.42 

12.52 

18.62 

IS.  lit 

24.72  1  30.82 

20 

34 

85 

1.36 

1.86 

2.37 

2.88 

3.39 

3.90 

4.41 

i    4.91 

5.93 

6.44 

12.54 

24.74  i  30.84 

21 

36 

86 

1.37 

1.88 

2.39 

2.90 

3.41 

3.91 

4.42 

:    4.93 

5.44 

5.95 

6.46 

12.56 

18.66 

24.76  !  30.86 

22 

37 

88 

1.39 

1.90 

2.41 

2.91 

3.42 

3.93 

4.44 

4.95 

5.46 

5.96 

6.47 

12.57 

18.67 

24.77  i  30.87 

23 

39 

90 

1.41 

j   1-91 

2.42 

\    2.93 

3.44 

3.95 

4.46 

1    4.96 

5.47 

5-98 

6.49 

12.59 

18.69 

24.79 

30.89 

24 

41 

92 

1.42 

1.93 

2.44 

2.95 

3.46 
3.47 

3.97 

4.47 

|    4.98 

5.49 

6.00 

6.51 

12.61 

18.71 

24.81 

30.91 

25 

42 

93 

1.44 

1.95 

2.46 

2.97 

3.98 

4.49 

5.00 

5.51 

6.02 

6.52 

12.62 

18.72 

24.82  !  30.92 

26 

44 

95 

1.46 

1.97 

2.47 

2.98 

3.49 

4.00 

4.51 

5.02 

5.52 

6.03 

6.54 

12.64 

18.74 

24.84  |  30.94 

27 

46 

97 

1.47 

1.98 

2.49 

3.00 

3.51 

4.02 

4.52 

5.03 

5.54 

6.05 

6.56 

12.66 

18.76 

24.86  \  30.96 

28 

47 

98 

1.49 

2.00 

2.51 

3.02 

3.52 

4.03 

4.54 

5.05 

5.56 

6.07 

6.57 

12.67 

18.77 

24.87 

30.97 

29 

49 

1.00 

1.51 

2.02 

2.52 

!    3.03 

3.54 

4.05 

4.56 

5.07 

5.57 

6.08 

6.59 

12.69 

18.79    24.89 

30:99 

33    DOLLARS. 

62 

Day 
0 

lMo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs.  ,5  Yrs. 

Int. 

52 

1.03 

1.55 

2.07 

2.58 

3.10 

3.62 

4.13 

4.65 

5.17 

5.68 

6.20 

12.40 

18.60 

24.80 

31.00 

1 

2 

53 

1.05 

1.57 

2.08 

2.60 

3.12 

3.63 

4.15 

4.67 

5.18 

5.70 

6.22 

12.42 

18.62 

24.82 

31.02 : 

2 

3 

55 

1.07 

1.58 

2.10 

2.62 

3.13 

3.65 

4.17 

4.68 

5.20 

5.72 

6.23 

12.43 

18.63 

24.83 

31.03 

O 

5 

57 

1.09 

1.60 

2.12 

2.64 

3.15 

3.67 

4.19 

4.70 

5.22 

5.74 

6.25 

12.45 

18.65 

24.85 

31.05 

4 

7 

59 

1.10 

1.62 

2.14 

2.65 

3.17 

3.69 

4.20 

4.72 

5.24 

5.75 

6.27 

12.47 

18.67 

24.87 

31.07  j 

5 

9 

60 

1.12 

1.64 

2.15 

2.67 

3.19 

3.70 

4.22 

4.74 

5.25 

5.77 

6.29 

12.49 

18.69 

24.89 

31.09: 

6 

10 

62 

1.14 

1.65 

2.17 

2.69 

3.20 

3.72 

4.24 

4.75 

5.27 

5.79 

6.30 

12.50 

18.70 

24.90 

31.-10, 

7 

12 

64 

1.15 

1.67 

2.19 

2.70 

3.22 

3.74 

4.25 

4.77 

5.29 

5.80 

6.32 

12.52 

18.72 

24.92 

31.12; 

8 

14 

65 

1.17 

1.69 

2.20 

2.72 

3.24 

3.75 

4.27 

4.79 

5.30 

5.82 

6.34 

12.54 

18.74 

24.94 

31.14! 

9 

16 

67 

1.19 

1.71 

2.22 

2.74 

3.26 

3.77 

4.29 

4.81 

5.32 

5.84 

6.36 

12.56    18.76 

24.96 

31.16! 

10 

17 

69 

1.21 

i.72 

2.24 

2.76 

3.27 

3.79 

4.31 

4.82 

5.34 

5.86 

6.37 

12.57 

18.77 

24.97 

31.17 

11 

19 

71 

1.22 

1.74 

2.26 

2.77 

3.29 

3.81 

4.32 

4.84 

5.36 

5.87 

6.39 

12.59 

18.79 

24.99 

31.19  ; 

12 

21 

72 

1.24 

1.76 

2.27 

2.79 

3.31 

3.82 

4.34 

4.86 

5.37 

5.89 

6.41 

12.61 

18.81 

25.01 

31.21  j 

13 

22 

74 

1.26 

1.77 

2.29 

2.81 

3.32 

3.84 

4.36 

4.87 

5.39 

5.91 

6.42 

12.62 

18.82 

25.02 

31.22 

14 
15 

24 

76 

1.27 

1.79 

2.31 

2.82 

3.34 

3.86 

4.37 

4.89 

5.41 

5.92 

6.44 

12.64 

18.84 

25.04 

31.24| 

26 

78 

1.29 

1.81 

2.33 

2.84 

3.36 

3.88 

4.39 

4.91 

5.43 

5.94 

6.46 

12.66 

18.86 

25.06  j  3 

16 

28 

79 

1.31 

1.83 

2.34 

2.86 

3.38 

3.89 

4.41 

4.93 

5.44 

5.96 

6.48 

12.68 

18.88 

25.08 

31.28, 

17 

29 

81 

1.33 

1.84 

2.36 

2.88 

3.39 

3.91 

4.43 

4.94 

5.46 

5.98 

6.49 

12.69 

18.89 

25.09 

31.29  ! 

18 

31 

83 

1.34 

1.86 

2.38 

2.89 

3.41 

3.93 

4.44 

4.96 

5.48 

5.99 

6.51 

12.71 

18.91 

25.11 

31.31 

19 
20 

33 
~34~ 

84 

1.36 

1.88 

2.39 

2.91 

3.43 

3.94 

4.46 

4.98 

5.49 

6.01 

6.53 

12.73 

18.93 

25.13 

31.33 

86 

1.38 

1.89 

2.41 

2.93 

3.44 

3.96 

4.48 

4.99 

5.51 

6.03 

6.54     12.14 

18.94 

25.14 

31.34 

21 

36 

88 

1.40 

"1.91 

2.43 

2.95 

3.46 

3.98 

4.50 

5.01 

5.53 

6.05 

6.56 

12.76 

18.96 

25.16 

31.36 

22 

38 

90 

1.41 

1.93 

2.45 

2.96 

3.48 

4.00 

4.51 

5.03 

5.55 

6.06 

6.58 

12.78 

18.98 

25.18 

31.38 

23 

40 

91 

1.43 

1.95 

2.46 

2.98 

3.50 

4.01 

4.53 

5.05 

5.56 

6.08 

6.60 

12.80 

19.00 

25.20 

31.40 ; 

24 

41 

93 

1.45 

1.96 

2.48 

3.00 

3.51 

4.03 

4.55 

5.06 

5.58 

6.10 

6.61 
6.63 

12.81 

19.01 

25.21  J  31.41 

25 

43 

95 

1.46 

1.98 

2.50 

3.01 

3.53 

4.05 

4.56 

5.08 

5.60 

6.11 

12.83 

19.03 

25.23  j  31.43  s 

26 

45 

96 

1.48 

2.00 

2.51 

3.03 

3.55 

4.06 

4.58 

5.10 

5.61 

6.13 

6.65 

12.85 

19.05 

25.25 

31.45! 

27 

47 

98 

1.50 

2.02 

2.53 

3.05 

3.57 

4.08 

4.60 

5.12 

5.63 

6.15 

6.67 

12.87 

19.07 

25.27 

31.47  j 

28 

48 

1.00 

1.52 

2.03 

2.55 

3.07 

3.58 

4.10 

4.62 

5.13 

5.65 

6.17 

6.68 

12.88 

19.08 

25.28    31.481 

29 

50 

1.02 

1.53 

2.05 

2.57 

3.08 

3.60 

4.12 

4.63 

5.15 

5.67 

6.18 

6.70 

12.90 

19.10 

25.30  131.50, 

63 

63    DOLLAES. 

Day 

IMo. 

[2  Mos. 

13  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 
3.68 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr.   2  Yrs. 

3  Yrs.{4  Yrs.  5  Yrs. 

!  o 

Int. 

53 

|  1.05 

1.58 

2.10 

2.63 

|    3.15 

4.20 

4.73 

5.25 

5.78 

6.30  i  12.60 

18.90 

25.20 

31.50 

<  1 

2 

54 

1  1.07 

1.59 

2.12 

2.64 

3.17 

3.69 

4.22 

4.74 

5.27 

5.79 

6.32 

12.62 

18.92 

25.22 

31.521 

1  2 

4 

56 

!  1.09 

1.61 

2.14 

2.66 

!    3.19 

3.71 

4.24 

4.76 

5.29 

5.81 

6.34 

12.64 

18.94 

25.24 

31.54 

3 

5 

58 

1.10 

1.63 

2.15 

2.68 

3.20 

3  73 

4.25 

4.78 

5.30 

5.83 

6.35 

12.65 

18.95 

25.25 

31.55 

4 

7 

60 

1.12 

1.65 

2.17 

2.70 

3.22 

3.75 

4.27 

4.80 

5.32 

5.85 

6.37 

12.67 

18.97    25.27 

31.57 

J  5 

9 

61 

1.14 

1.66 

2.19 

2.71 

3.24 

3.76 

4.29 

4.81 

5.34 

5.86 

6.39 

12.69 

18.99 

25.29 

31.59 

6 

11 

63 

1.16 

1.68 

2.21 

2.73 

3.26 

3.78 

4.31 

4.83 

5.36 

5.88 

6.41 

12.71 

19.01 

25.31 

31.61 

7 

12 

65 

1.17 

1.70 

2.22 

2.75 

3.27 

3.80 

4.32 

'  4.85 

5.37 

5.90 

6.42 

12.72 

19.02 

25.32 

31.62 

8 

14 

67 

1.19 

1.72 

2.24 

2.77 

3.29 

3.82 

4.34 

4.87 

5.39 

5.92 

6.44 

12.74 

19.04 

25.34 

31.64 

9 

16 

68 

1.21 

1.73 

2.26 

2.78 

3.31 

3.83 

4.36 

4.88 

5.41 

5.93 

6.46 

12.76    19.06 

25.36 

31.66 

10 

18 

70 

1.23 

1.75 

2.28 

2.80 

3.33 

3.85 

4.38 

4.90 

5.43 

5.95 

6.48 

12.78 

19.08 

25.38 

31.68 

11 

19 

72 

1.24 

1.77 

2.29 

2.82 

3.34 

3.87 

4,39 

4.92 

5.44 

5.97 

6.49 

12.79 

19.09 

25.39 

31.69 

12 

21 

74 

1.26 

1.79 

2.31 

2.84 

3.36 

3.89 

4.41 

4.94 

5.46 

5-99 

6.51 

12.81 

19.11 

25.41 

31.71 

13 

23 

75 

1.28 

1.80 

2.33 

2.85 

3.38 

3.90 

4.43 

4.95 

5.48 

6.00 

6.53 

12.83 

19.13 

25.43 

31.73 

14 
15 

25 

77 

1.30 

1.82 

2.35 

2.87 

3.40 

3.92 

4.45 

4.97 

5.50 

6.02 

6.55 

12.85 

19.15 

25.45 

31.75 

26 

79 

1.31- 

1.84 

2.36 

2.89 

3.41 

3.94 

4.46 

4.99 

5.51 

6.04 

6.56 

12.86 

19.16 

25.46 

31.76 

16 

28 

81 

1.33 

1.86 

2.38 

2.91 

3.43 

3.96 

4.48 

5.01 

5.53 

6.06 

6.58 

12.88 

19.18 

25.48 

31.78 

17 

30 

82 

1.35 

1.87 

2.40 

2.92 

3.45 

3.97 

4.50 

5.02 

5.55 

6.07 

6.60 

12.90 

19.20 

25.50 

31.80 

18 

32 

84 

1.37 

1.89 

2.42 

2.94 

3.47 

3.99 

4.52 

5.04 

5.57 

6.09 

6.62     12.92 

19.22 

25.52 

31.82 

19 

20 

33 

86 

1.38 

1-91 

2.43 

2.96 

3.48 

4.01 

4.53 

5.06 

5.58 

6.11 

6.63  !  12.93 

19.23 

25.53 

31.83 

35 

88 

1.40 

1.93 

2.45 

2.98 

3.50 

4.03 

4.55 

5.08 

5.60 

6.13 

6.65     12.95    19.2c 

25.55 

31.85 

21 

37 

89 

1.42 

1.94 

2.47 

2.99 

3.52 

4.04 

4.57 

5.09 

5.62 

6.14 

6.67     12.97 

19:27 

25.57 

31.87 

1  22 

39 

91 

1.44 

1.96 

2.49 

3.01 

3.54 

4.06 

4.59 

5.11 

5.64 

6.16 

6.69     12.99 

19.29 

25.59 

31.89 

23 

40 

93 

1.45 

1.98 

2.50 

3.03 

3.55 

4.08 

4.60 

5.13 

5.65 

6.18 

6.70     13.00 

19.30 

25.60 

31.90 

|24 

42 

95 

1.47 

2.00 

2.52 

3.05 

3.57 

4.10 

4.62 

5.15 

5.67 

6.20 
6.21 

6.72  ■ 

13.02 

19.32 

25.62 

31.92 

25 

44 

96 

1.49 

2.01 

2.54 

-3.06 

3.59 

4.11 

4.64 

5.16 

5.69 

6.74 

13.04 

19.34 

25.64 

31.94 

26 

46 

98 

1.51 

2.03 

2.56 

3.08 

3.61 

4.13 

4.66 

5.18 

5.71 

6.23 

6.76 

13.06 

19.36 

25.66 

31.96 

27 

-47 

1.00 

1.52- 

2.05 

2.57 

3.10 

3.62 

4.15 

4.67 

5.20 

5.72 

6.25 

6.77 

13.07 

19.37 

25.67 

31.97 

28 

49 

1.02 

1.54 

2.07 

2.59 

3.12 

3.64 

4.17 

4.69 

5.22 

5.74 

6.27 

6.79 

13.09 

19.39 

25.69    31.99 

29 

51 

1.03 

1.56 

2.08 

2.61 

3.13 

3.66 

4.18 

4.71 

5.23 

5.76 

6.28 

6.81 

13.11 

19.41 

25.71  !  32.01 
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Hay 

:  1  Mo. 

2  Mos 

3  Mos 

[4  Mos 

5  Mos 

6  Mos 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

lYr. 

2  Yrs 

3  Yrs 

4  Yrs.  5  Yrs.[ 

fl 

Int. 

53 

1.07 

1.60 

|    2.13 

2.67 

3.20 

3.73 

4.27 

4.80 

5.33 

5.87 

6.40 

12.80 

19.20 

25.60  !  32.00 

1 

2 

55 

1.08 

1.62 

2.15 

2.68 

3.22 

3.75 

4.28 

4.82 

5.35 

5.88 

6.42 

12.82 

19.22 

25.62  i  32.02 

2|        4 

57 

1.10 

1.64 

2.17 

2.70 

3.24 

3.77 

4.30 

4.84 

5.37 

5.90 

6.44 

12.84 

19.24 

25.64 

32.04 

3 

5 

59 

1.12 

1.65 

2.19 

2.72 

3.25 

3.79 

4.32 

4.85 

5.39 

5.92 

6.45 

12.85 

19.25 

25.65 

32.05 

4 

7 

60 

1.14 

1.67 

2.20 

2.74 

3.27 

3.80 

4.34 
4.36 

4.87 

5.40 

5.94 

6.47 

12.87 

19.27 

25.67 

32.07 

•5 

9 

62 

1.16 

1.69 

2.22 

2.76 

3.29 

3.82 

4.89 

5.42 

5.96 

6.49 

12.89 

19.29 

25.69 

32.09 

6 

11 

64 

1.17 

1.71 

[    2.24 

2.77 

3.31 

3.84 

4.37 

4.91 

5.44 

5.97 

6.51 

12.91 

19.31 

25.71 

32.11 

7 

12 

66 

1.19 

1.72 

2.26 

2.79 

3.32 

3.86 

4.39 

4.92 

5.46 

5.99 

6.52 

12.92 

19.32 

25.72 

32.12 

b 

14 

68 

1.21 

1.74 

2.28 

2.81 

3.34 

3.88 

4.41 

4.94 

5.48 

6.01 

6.54 

12.94 

19.34 

25.74 

32.14 

9 

16 

69 

1.23 

1.76 

2.29 

2.83 

3.36 

3.89 

4.43 

4.96 

5.49 

6.03 

6.56 

12.96 

19.36 

25.76 

32.16 

10 

18 

i      71 

1.24 

1.78 

!    2.31 

2.84 

3.38 

3.91 

4.44 

4.98 

5.51 

6.04 

6.58 

12.98 

19.38 

25.78 

32.18 

11 

20 

73 

1.26 

1.80 

|    2.33 

2.86 

3.40 

3.93 

4.46 

5.00 

5.53 

6.06 

6.60 

13.00 

19.40 

25.80    32.20 

12 

21 

75 

1.28 

1.81 

2.35 

2.88 

3.41 

3.95 

•4.48 

5.01 

5.55 

6.08 

6.61 

13.01 

19.41 

25.81 

32.21 

13 

23 

76 

1.30 

1.83 

2.36 

2.90 

3.43 

3.96 

4.50 

5.03 

5.56 

6.10 

6.63 

13.03 

19.43 

25.83 

32.23 

14 
15 

25 

78 

1.32 

1.85 

2.38 

2.92 

3.45 

3.98 

4.52 

5.05 

5.58 

6.12 

6.65 

13.05 

19.45 

25.85 

32.25 

27 

80 

1.33 

1.87 

2.40 

2.93 

3.47 

4.00 

4.53 

5.07 

5.60 

6.13 

6.67 

13.07 

19.47 

25.87 

32.27 

16 

28 

82 

1.35 

1.88 

2.42 

2.95 

3.48 

4.02 

4.55 

5.08 

5.62 

6.15 

6.68 

13.08 

19.48 

25.88 

32.28 

17 

30 

84 

1.37 

1.90 

2.44 

2.97 

3.50 

4.04 

4.57 

5.10 

5.64 

6.17 

6.70 

13.10 

19.50 

25.90    32.30 

18 

32 

85 

1,39 

1.92 

2.45 

2.99 

3.52 

4.05 

4.59 

5.12 

5.65 

6.19 

6.72 

13.12 

19.52 

25.92  j  32.32 

19 

34 

87  1 

1.40 

1.94 

2.47 

3.00 

3.54 

4.07 

4.60 

5.14 

5.67 

6.20 

6.74 

13.14 

19.54 

25.94  i  32.34 

20 

36 

89 

1.42 

1.96 

2.49 

3.02 

3.56 

4.09 

4.62 

5.16 

5.69 

6.22 

6.76 

13.16 

19.56  j  25.96  |  32.36 

21 

37 

91   1 

1.44 

1.97 

2.51 

3.04 

3.57 

4.11 

4.64 

5.17 

5.71 

6.24 

6.77 

13.17 

19.57  j  25.97  \  32.37 

22 

39 

92  j 

1.46 

1.99 

2.52  | 

3.06 

3.59 

4.12 

4.66 

5.19 

5.72 

6.26 

6.79 

13.19 

19.59  |  25.99    32.39 

23 

41 

94 

1.48 

2.01 

2.54 

3.08 

3.61 

4.14 

4.68 

5.21 

5.74 

6.28 

6.81 

13.21 

19.61 

26.01 

32.41 

24 

43 

96 

1.49 

2.03 

2.56 

3.09 

3.63 

4.16 

4.69 

5.23 

5.76 

6.29 

6.83 

13.23 

19.63 

26.03 

32.43 

25 

44 

98 

1.51 

2.04 

2.58 

3.11 

3.64 

4.18 

4.71 

5.24 

5.78 

6.31 

6.84 

13.2:4 

19.64 

26.04 

32.44 

26 

46 

1.00 

1.53 

2.06 

2.60 

3.13 

3.66 

4.20 

4.73 

5.26 

5.80 

6.33 

6.86 

13.26 

19.66 

26.06 

32.46 

27 

48 

1.01 

1.55 

2.08 

2.61 

3.15 

3.68 

4.21 

4.75 

5.28 

5.81 

6.35 

6.88 

13.28  !  19.68 

26.08 

32.48 

28 

50 

1.03 

1.56 

2.10 

2.63 

3.16 

3.70 

4.23 

4.76 

5.30 

5.83 

6.36 

6.90 

13.30    19.70 

26.10 

32.50 

29 

52 

1.05 

1.58 

2.12 

2.65 

3.18 

3.72 

4.25 

4.78 

5.32 

5.85 

6.38 

6.92 

13.32  1 19.72 

26.12 

32.52 

65 
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Day 

i  1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs   3  Yrs.  4  Yrs.  5  Yrs. 

0 

Int. 

54 

1.08 

1.63 

2.17 

2.71 

3.25 

3.79 

4.33 

4.88 

5.42 

5.96 

6.50 

13.00  |  19.50  !  26.00  !  32.50 

1 

2 

56 

1.10 

1.64 

2.18 

2.73 

3.27 

3.81 

4.35 

4.89 

5.43 

5.98 

6.52 

13.02  |  19.52    26.02  |  32.52 

-> 

4 

58 

1.12 

1.66 

2.20 

2.74 

3.29 

3.83 

4.37 

4.91 

5.45 

5.99 

6.54 

13.04  1  19.54  j  26.04 

32.54 

3 

5 

60 

1.14 

1.68 

2.22 

2.76 

3.30 

3.85 

4.39 

4.93 

5.47 

6.01 

6.55 

13.05 

19.55  i  26.05 

32.55  i 

4 

7 

61 

1.16 

1.70 

2.24 

2.78 

3.32 

3.86 

4.41 

4.95 

5.49 

6.03 

6.57 

13.07 
13.09 

19.57 
19.59 

26.07 

32.57  j 

9 

63 

1.17 

1.72 

2.26 

2.80 

3.34 

3.88 

4.42 

4.97 

5.51 

6.05 

6.59 

26.09 

32.59  | 

fi 

11 

65 

1.19 

1.73 

2.28 

2.82 

3.36 

3.90 

4.44 

4.98 

5.53 

6.07 

6.61 

13.11    19.61 

26.11 

32.61  i 

7 

13 

67 

1.21 

1.75 

2.29 

2.83 

3.38 

3.92 

4.46 

5.00 

5.54 

6.08 

6.63 

13.13 

19.63 

26.13 

32.63: 

8 

14 

69 

1.23 

1.77 

2.31 

2.85 

3.39 

3.94 

4.48 

5.02 

5.56 

6.10 

6.64 

13.14 

19.64 

26.14 

32.64  ! 

9 

16 

70 

1.25 

1.79 

2.33 

2.87 

3.41 

3.95 
3.97 

4.50 

5.04 

5.58 

6.12 

6.66 

13.16 

19.66 
19.68 

26.16 
26.18 

32.66  j 

32.68 

10 

18 

72 

1.26 

\  1.81 

2.35 

2.89 

3.43 

4.51 

5.06 

5.60 

6.14 

6.68 

13.18 

11 

20 

74 

1.28 

1.82 

2.37 

2.91 

3.45 

3.99 

4.53 

5.07 

5.62 

6.16 

6.70 

13.20 

19.70 

26.20 

32.70 

12 

22 

76 

1.30 

1.84 

2.38 

2.93 

3.47 

4.01 

4.55 

5.09 

5.63 

6.18 

6.72 

13.22 

19.72 

26.22 

32.72  I 

18 

23 

78 

1.32 

1.86 

2.40 

2.94 

3.48 

4.03 

4.57 

5.11 

5.65 

6.19 

6.73 

13.23 

19.73 

26.23 

32.73 

14 
1~5 

25 

79 

1.34 

1.88 

2.42 
2.44 

2.96 

3.50 

4.04 

4.59 

5.13 

5.67 
5.69 

6.21 

6.75 

13.25 
13.27 

19.75 
19.77 

26.25 

32.75 

27 

81 

1.35 

1.90 

2.98 

3.52 

4.06 

4.60 

5.15 

6.23 

6.77 

26.27 

32.77 

16 

29 

83 

1.37 

1.91 

2.46 

3.00 

3.54 

4.08 

4.62 

5.16 

5.71 

6.25 

6.79 

13.29 

19.79 

26.29 

32.79 

17 

31 

85 

1.39 

1.93 

2.47 

3.02 

3.56 

4.10 

4.64 

5.18 

5.72 

6.27 

6.81 

13.31 

19.81 

26.31 

32.81 

18 

33 

87 

1.41 

1.95 

2.49 

3.03 

3.58 

4.12 

4.66 

5.20 

5.74 

6.28 

6.83 

13.33    19.83 

26.33 

32.83 

19 
20 

34 

88 

1.43 

1.97 

2.51 

3.05 

3.59 

4.13 

4.68 

5.22 

5.76 

6.30 

6.84 
6.86 

13.34    19.84 
13.36  1  19.86 

26.34 

32.84 

36 

90 

1.44 

1.99 

2.53 

3.07 

3.61 

4.15 

4.69 

5.24 

5.78 

6.32 

26.36  j  32.86 

21 

38 

92 

1.46 

2.00 

2.55 

3.09 

3.63 

4.17 

4.71 

5.25 

5.80 

6.34 

6.88 

13.38  ,  19.88 

26.38  1  32.88 

22 

40 

94 

1.48 

2.02 

2.56 

3.11 

3.65 

4.19 

4.73 

5.27 

5.81 

6.36 

6.90 

13.40  '  19.90 

26.40  !  32.90 

23 

42 

96 

1.50 

2.04 

2.58 

3.12 

3.67 

4.21 

4.75 

5.29 

5.83 

6.37 

6.92 

13.42  '  19.92 

26.42  1  32.92 

24 

43 

98 

1.52 

2.06 

2.60 

3.14 

3.68 

4.23 

4.77 

5.31 

5.85 

6.39 

6.93 

13.43  !  19.93 
13.45    19.95 

26.43    32.93 

25 

45 

99 

1.53 

2.08 

2.62 

3.16 

3.70 

4.24 

4.78 

5.33 

5.87 

6.41 

6.95 

26.45  i  32.95 

26 

47 

1.01 

1.55 

2.09 

2.64 

3.18 

3.72 

4.26 

4.80 

5.34 

5.89 

6.43 

6.97 

13.47 

19.97 

26.47  !  32.97 

27 

49 

1.03 

1.57 

2.11 

2.65 

3.20 

3.74 

4.28 

4.82 

5.36 

5.90 

6.45 

6.99 

13.49 

19.99 

26.49  |  32.99 

28 

51 

1.05 

1.59 

2.13 

2.67 

3.21 

3.76 

4.30 

4.84 

5.38 

5.92 

6.46 

7.01 

13.51 

20.01 

26.51    33.01 

29 

52 

1.07 

1.61 

2.15 

2.69 

3.23 

3.77 

4.32 

4.86 

5.40 

5.94 

6.48 

7.02 

13.52    20.02  '  26.52  I  33.02  | 
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Day 

1  Mo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 
4.95 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

(i 

Int. 

55 

1,10 

1.65 

2.20 

2.75 

3.30 

3.85 

4.40 

5.50 

6.05 

6.60 

13.20 

19.80 

26.40 

33.00 

1 

2 

57 

1.12 

1.67 

2.22 

2.77 

3.32 

3.87 

4.42 

4.97 

5.52 

6.07 

6.62 

13.22 

19.82 

26.42 

33.02 

1  2 

4 

59 

1.14 

1.69 

2.24 

2.79 

3.34 

3.89 

4.44 

4.99 

5.54 

6.09 

6.64 

13.24 

19.84 

26.44 

33.04 

3 

6 

61 

1.16 

1.71 

2.26 

2.81 

3.36 

3.91 

4.46 

5.01 

5.56 

6.11 

6.66 

13.26 

19.86 

26.46 

33.06 

4 

7 

62 

1.17 

1.72 

2.27 

2.82 

3.37 

3.92 

4.47 

5.02 
5.04 

5.57 

6.12 

6.67 

13.27 
13.29 

19.87 

26.47 

33.07 

0 

9 

64 

1.19 

1.74 

2.29 

2.84 

3.39 

3.94 

4.49 

5.59 

6.14 

6.69 

19.89 

26.49 

33.09 

6 

11 

66 

1.21 

1.76 

2.31 

2.86 

3.41 

3.96 

4.51 

5.06 

5.61 

6.16 

6.71 

13.31 

19.91 

26.51 

33.11 

7 

13 

68 

1.23 

1.78 

2.33 

2.88 

3.43 

3.98 

4.53 

5.08 

5.63 

6.18 

6.73 

13.33 

19.93 

26.53 

33.13 

8 

15 

70 

1.25 

1.80 

2.35 

2.90 

3.45 

4.00 

4.55 

5.10 

5.65 

6.20 

6.75 

13.35 

19.95 

26.55 

33.15  ; 

9 
1 

17 

72 

1.27 

1.82 

2.37 

2.92 

3.47 

4.02 

4.57 

5.12 
5.13 

5.67 

6.22 

6.77 

13.37 
13.38 

19.97 

26.57 

33.17! 

10 

18 

73 

1.28 

1.83 

2.38 

2.93 

3.48 

4.03 

4.58 

5.68 

6.23 

6.78 

19.98 

26.58 

33.18! 

11 

20 

75 

1.30 

1.85 

2.40 

2.95 

3.50 

4.05 

4.60 

5.15 

5.70 

6.25 

6.80 

13.40 

20.00 

26.60 

33.20  j 

12 

22 

77 

1.32 

1.87 

2.42 

2.97 

3.52 

4.07 

4.62 

5.17 

5.72 

6.27 

6.82 

13.42 

20.02 

26.62 

33.22  1 

13 

24 

79 

1.34 

1.89 

2.41 

2.99 

3.54 

4.09 

4.64 

5.19 

5.74 

6.29 

6.84 

13.44 

20.04 

26.64 

33.24  j 

14 

26 

81 

1.36 

1.91 

2.46 

3.01 

3.56 

4.11 

4.66 

5.21 
5.23 

5.76 

6.31 

6.86 

13.46 

20.06 

20.08 

26.66 

26.68 

33.26  j 

15 

28 

83 

1.38 

1.93 

2.48 

3.03 

3.58 

4.13 

4.68 

5.78 

6.33 

6.88 

13.48 

33.28! 

16 

29 

81 

1.39 

1.94 

2.49 

3.04 

3.59 

4.14 

4.69 

5.24 

5.79 

6.34 

6.89 

13.49 

20.09 

26.69 

33.29  ' 

17 

31 

86 

1.41 

1.96 

2.51 

3.06 

3.61 

4.16 

4.71 

5.26 

5.81 

6.36 

6.91 

13.51 

20.11 

26.71 

33.31  ; 

18 

33 

88 

1.43 

1.98 

2.53 

3.08 

3.63 

4.18 

4.73 

5.28 

5.83 

6.38 

6.93 

13.53 

20.13 

26.73 

33.33  I 

19 
20 

35 

90 

1.45 

2.00 

2.55 

3.10 

3.65 

4.20 

4.75 

5.30 

5.85 

6.40 

6.95 

13.55 

20.15 

26.75 

33.35  ; 
33.37 

37 

92 

1.47 

2.02 

2.57 

3.12 

3.67 

4.22 

4.77 

5.32 

5.87 

6.42 

6.97 

13.57 

20.17 

26.77 

21 

39 

94 

1.49 

2.04 

2.59 

3.14 

3.69 

4.24 

4.79 

5.34 

5.89 

6.44 

6.99 

13.59 

20.19 

26.79 

33.39 

22 

40 

95 

1.50 

2.05 

2.60 

3.15 

3.70 

4.25 

4.80 

5.35 

5.90 

5.45 

7.00 

13.60 

20.20 

26.80 

33.40 

23 

42 

97 

1.52 

2.07 

2.62 

3.17 

3.72 

4.27 

4,82 

5.37 

5.92 

6.47 

7.02 

13.62 

20.22 

26.82 

33.42 ; 

24 

44 

99 

1.54 

2.09 

2.64 

3.19 

3.74 

4.29 

4.84 

5.39 

5.94 

6.49 

7.04 
7.06 

13.64 

20.24 

26.84 

33.44 

2b 

46 

1.01 

1.56 

2.11 

2.66 

3.21 

3.76 

4.31 

4.86 

5.41 

5.96 

6.51 

13.66 

20.26 

26.86    33.46 

26 

48 

1.03 

1.58 

2.13 

2.68 

3.23 

3.78 

4.33 

4.88 

5.43 

5.98 

6.53 

7.08 

13.68 

20.28 

26.88  ;  33.48 

27 

50 

1.05 

1.60 

2.15 

2.70 

3.25 

3.80 

4.35 

4.90 

5.45 

6.00 

6.55 

7.10 

13.70 

20.30 

26.90    33.50 

28 

51 

1.06 

1.61 

2.16 

2.71 

3.26 

3.81 

4.36 

4.91 

5.46 

6.01 

6.56 

7.11 

13.71 

20.31 

26.91 

33.51 

,29 

53 

1.08 

1.63 

2.18 

2.73 

3.28 

3.83 

4.38 

4.93 

5.48 

6.03 

6.58 

7.13 

13.73 

20.33    26.93 

33.53 

67 

6T    DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.  3  Yrs.i4  Yrs.  5  Yrs 

0 

Int. 

56 

1.12 

1.68 

2.23 

2.79 

3.35 

3.91 

4.47 

5.03 

5.58 

6.14 

6.70 

13.40    20.10    26.80  i  33.50 

1 

2 

58 

1.14 

1.69 

2.25 

2.81 

3.37 

3.93 

4.49 

5.04 

5.60 

6.16 

6.72 

13.42  I  20.12 

26.82  i33.52! 

!  2 

4 

60 

1.15 

1.71 

2.27 

2.83 

3.39 

3.95 

4.50 

5.06 

5.62 

6.18 

6.74 

13.44  i  20.14 

26.84  j  33.54 

3 

6 

61 

1.17 

1.73 

2.29 

2.85 

3.41 

3.96 

4.52 

5.08 

5.64 

6.20 

6.76 

13.46  |  20.16 

26.86    33. 50 

4 

7 

63 

1.19 

1.75 

2.31 

2.87 

3.42 

3.98 

4.54 

5.10 

5.66 
5.68 

6.22 

6.77 

13.47  |  20.17 

26.87    33.57 

5 

9 

65 

1.21 

1.77 

2.33 

2.88 

3.44 

4.00 

4.56 

5.12 

6.23 

6.79 

13.49  j  20.19 

26.89    33.59 

6 

11 

67 

1.23 

1.79 

2.35 

2.90 

3.46 

4.02 

4.58 

5.14 

5.70 

6.25 

6.81 

13.51  ;  20.21    26.91    33.61; 

7 

13 

69 

1.25 

1.81 

2.36 

2.92 

3.48 

4.04 

4.60 

5.16 

5.71 

6.27 

6.83 

13.53    20.23    26.93    33.63  : 

8 

15 

71 

1.27 

1.82 

2.38 

2.94 

3.50 

4.06 

4.62 

5.17 

5.73 

6.29 

6.85 

13.55    20.25  j  26.95    33.65 

9 
10 

17 
19 

73 

1.28 

1.84 

2.40 

2.96 

3.52 

4.08 

4.63 

5.19 

5.75 

6.31 

6.87 

13.57  1  20.27    26.97    33.67 

74 

1.30 

1.86 

2.42 

2.98 

3.54 

4.09 

4.65 

5.21 

5.77 

6.33 

6.89 

13.59  |  20.29  ,  26.99    33.69  j 

11 

20 

76 

1.32 

1.88 

2.44 

3.00 

3.55 

4.11 

4.67 

5.23 

5.79 

6.35 

6.90 

13.60  ,  20.30    27.00!  33.70; 

12 

22 

78 

1.34 

1.90 

2.46 

3.02 

3.57 

4.13 

4.69 

5.25 

5.81 

6.37 

6.92 

13.62    20.32    27.02    33.72 1 

13 

24 

80 

1.36 

1.92 

2.48 

3.03 

3.59 

4.15 

4.71 

5.27 

5.83 

6.38 

6.94 

13.64    20.34 

27.04    33.74 

14 
15 

26 

82 

1.38 

1.94 

2.49 

3.05 

3.61 

4.17 

4.73 

5.29 

5.84 

6.40 

6.96 

13.66  |  20.36 

27.06    33.76  ! 

28 

84 

1.40 

1.95 

2.51 

3.07 

3.63 

4.19 

4.75 

5.30 

5.86 

6.42 

6.98 

13.68  ;  20.38 

27.08:33.78 

16 

30 

86 

1.41 

1.97 

2.53 

3.09 

3.65 

4.21 

4.76 

5.32 

5.88 

6.44 

7.00 

13.70  '  20.40 

27.10    33.80, 

17 

32 

87 

1.43 

1.99 

2.55 

3.11 

3.67 

4.22 

4.78 

5.34 

5.90 

6.46 

7.02 

13.72  j  20.42 

27.12    33.82 

18 

34 

89 

1.45 

2.01 

2.57 

3.13 

3.69 

4.24 

4.80 

5.36 

5.92 

6.48 

7.04 

13.74    20.44  |  27.14  i  33.84 

19 

20 

35 

91 

1.47 

2.03 

2.59 

3.15 
3.16 

3.70 

4.26 

4.82 

5.38 
5.40 

5.94 
5.96 

6.50 

7.05 

13.75 

20.45  :  27.15    33.S5 

37 

93 

1.49 

2.05 

2.61 

3.72 

4.28 

4.84 

6.51 

7.07- 

13.77 

20.47  j  27.17  ;  33.87 

21 

39 

95 

1.51 

2.07 

2.62 

3.18 

3.74 

4.30 

4.86 

5.42 

5.97 

6.53 

7.09 

13.79 

20.49    27.19    33.89 1 

22 

41 

97 

1.53 

2.08 

2.64 

3.20 

3.76 

4.32 

4.88 

5.43 

5.99 

6.55 

7.11 

13.81 

20.51  i  27.21    33.91 

23 

43 

99 

1.54 

2.10 

2.66 

3.22 

3.78 

4.34 

4.89 

5.45 

6.01 

6.57 

7.13 

13.83 

20.53  i  27.23 

33.93 

24 

45 

1.01 

1.56 

2.12 
2.14 

2.68 
2.70 

3.24 

3.26 

3.80 

4.36 

4.91 
4.93 

5.47 
5.49 

6.03 

6.59 

7.15 

13.85 

20.55 

27.25    33.95 

25 

47 

1.02 

1.58 

3.82 

4.37 

6.05 

6.61 

7.17 

13.87 

20.57 

27.27  i  33.97  i 

26 

48 

1.04 

1.60 

2.16 

2.72 

3.28 

3.83 

4.39 

4.95 

5.51 

6.07 

6.63 

7.18 

13.88 

20.58 

27.2S 

33.98 

27 

50 

1.06 

1.62 

2.18 

2.74 

3.29 

3.85 

4.41 

4.97 

5.53 

6.09 

6.64 

7.20 

13.90 

20.60 

27.30 

34.00 1 

28 

52 

1.08 

1.64 

2.20 

2.75 

3.31 

3.87 

4.43 

4.99 

5.55 

6.10 

6.66 

7.22 

13.92    20.62 

27.32 

34.02 

29 

54 

1.10 

1.66 

2.21 

2.77 

3.33 

3.89 

4.45 

5.01 

5.56 

6.12 

6.68 

7.24 

13.94  120.64 

27.34 

34.04 

'< 

38    DOLLARS. 

68 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

lYr. 

2  Yrs.  3  Yrs. 

4  Yrs.|5  Yrs. 

0 

Int. 

57 

1.13 

1.70 

2.27 

2.83 

3.40 

3.97 

4.53 

5.10 

5.67 

6.23 

6.80 

13.60 

20.40 

27.20 

34.00 

.  1 

2 

59 

1.15 

1.72 

2.29 

2.85 

3.42 

3.99 

4.55 

5.12 

5.69 

6.25 

6.82 

13.62 

20.42 

27.22 

34.02 

2 

4 

60 

1.17 

1.74 

2.30 

2.87 

3.44 

4.00 

4.57 

5.14 

5.70 

6.27 

6.84 

13.64 

20.44 

27.24 

34.04 

1  3 

6 

62 

1.19 

1.76 

2.32 

2.89 

3.46 

4.02 

4.59 

5.16 

5.72 

6.29 

6.86 

13.66 

20.46 

27.26 

34.06 

4 

8 

64 

1.21 

1.78 

2.34 

2.91 

3.48 

4.04 

4.61 

5.18 

5.74 

6.31 

6.88 

13.68 

20.48 

27.28 

34.08 

5 

9 

66 

1.23 

1.79 

2.36 

2.93 

3.49 

4.06 

4.63 

5.19 

5.76 

6.33 

6.89 

13.69 

20.49 

27.29 

34.09 

6 

11 

68 

1.25 

1.81 

2.38 

2.95 

3.51 

4.08 

4.65 

5.21 

5.78 

6.35 

6.91 

13.71 

20.51 

27.31 

34.11 

f7 
1 

13 

70 

1.27 

1.83 

2.40 

2.97 

3.53 

4.10 

4.67 

5.23 

5.80 

6.37 

6.93 

13.73 

20.53 

27.33 

34.13 

8 

15 

72 

1.28 

1.85 

2.42 

2.98 

3.55 

4.12 

4.68 

5.25 

5.82 

6.38 

6.95 

13.75 

20.55 

27.35 

34.15 

9 

17 

74 

1.30 

1.87 

2.44 

3.00 

3.57 
3.59 

4.14 

4.70 

5.27 

5.84 

6.40 

6.97 

13.77 

20.57 

27.37 

34.17 

10 

19 

76 

1.32 

1.89 

2.46 

3.02 

4.16 

4.72 

5.29 

5.86 

6.42 

6.99 

13.79 

20.59 

27.39 

34.19 

11 

21 

77 

1.34 

1-.91 

2.47 

3.04 

3.61 

4.17 

4.74 

5.31 

5.87 

6.44 

7.01 

13.81 

20.61 

27.41 

34.21 

12 

23 

79 

1.36 

1.93 

2.49 

3.06 

3.63 

4.19 

4.76 

5.33 

5.89 

6.46 

7.03 

13.83 

20.63 

27.43 

34.23 

13 

25 

81 

1.38 

1.95 

2.51 

3.08 

3.65 

4.21 

4.78 

5.35 

5.91 

6.48 

7.05 

13:85 

20.65 

27.45 

34.25 

!u 

26 

83 

1.40 

1.96 

2.53 

3.10 

3.66 

4.23 

4.80 

5.36 

5.38 

5.93 

6.50 

7.06 

13.86 

20.66 

27.46 

34.26 

15 

28 

85 

1.42 

1.98 

2.55 

3.12 

3.68 

4.25 

4.82 

5.95 

6.52 

7.08 

13.88 

20.68 

27.48  |  34.28 

16 

30 

87 

1.44 

2.00 

2.57 

3.14 

3.70 

4.27 

4.81 

5.40 

5.97 

6.54 

7.10 

13.90 

20.70 

27.50 

34.30 

17 

32 

89 

1.45 

2.02 

2.59 

3.15 

3  72 

4.29 

4.85 

5.42 

5-99 

6.55 

7-12 

13.92 

20.72 

27.52 

34.32 

18 

34 

91 

1.47 

2.04 

2.61 

3.17 

3.74 

4.31 

4.87 

5.44 

6.01 

6.57 

7.14 

13.94 

20.74 

27.54 

34.34 

19 
20 

36 

93 

1.49 

2.06 

2.63 

3.19 

3.76 

4.33 

4.89 

5.46 

5.48 

6.03 

6.59 

7.16 

13.96    20.76 

27.56 

34.36 

38 

94 

1.51 

2.08 

2.64 

3.21 

3.78 

4.34 

4.91 

6.04 

6.61 

7.18 

13.98 

20.78 

27.58 

34.38 

21 

40 

96 

1.53 

2.10 

2.66 

3.23 

3.80 

4.36 

4.93 

5.50 

6.06 

6.63 

7.20 

14.00 

20.80 

27.60 

34.40 

22 

42 

98 

1.55 

2.12 

2.68 

3.25 

3.82 

4.38 

4.95 

5.52 

6.08 

6.65 

7.22 

14.02 

20.82 

27.62 

34.42 

23 

43 

1.00 

1.57 

2.13 

2.70 

3.27 

3.83 

4.40 

4.97 

5.53 

6.10 

6.67 

7.23 

14.03 

20.83 

27.63 

34.43 

24 
25 

45 

1.02 

1.59 

2.15 

2.72 

3.29 

3.85 

4.42 

4.99 

5.55 

6.12 

6.69 

7.25 

14.05 

20.85 

27.65    34.45 

47 

1.04 

1.61 

2.17 

2.74 

3.31 

3.87 

4.44 

5.01 

5.57 

6.14 

6.71 

7.27 

14.07 

20.87 

27.67 

34.47 

26 

49 

1.06 

1.62 

2.19 

2.76 

3.32 

3.89 

4.46 

5.02 

5.59 

6.16 

6.72 

7.29 

14.09 

20.89 

27.69 

34.49 

J27 

51 

1.08 

1.64 

2.21 

2.78 

3.34 

3.91 

4.48 

5.04 

5.61 

6.18 

6.74 

7.31 

14.11 

20.91 

27.71 

34.51 

28 

53 

1.10 

1.66 

2.23 

2.80 

3.36 

3.93 

4.50 

5.06 

5.63 

6.20 

6.76 

7.33 

14.13 

20.93 

27.73 

34.53 

[29 

55 

1.11 

1.68 

2.25 

2.81 

3.38 

3.95 

4.51 

5.08 

1    5.65 

6.21 

6.78 

7.55 

14.15 

20.95 

27.75 

34.55 

69 

69    DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo- 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

58 

1.15 

1.73 

2.30 

2.88 

3.45 

4.03 

4.60 

5.18 

5.75 

6.33 

6.90 

13.80 

20.70 

27.60 

34.50 

1 

2 

59 

1.17 

1.74 

2.32 

2.89 

3.47 

4.04 

4.62 

5.19 

5.77 

6.34 

6.92 

13.82 

20.72 

27.62 

34.52 

2 

4 

61 

1.19 

1.76 

2.34 

2.91 

3.49 

4.06 

4.64 

5.21 

5.79 

6.36 

6.94 

13.84 

20.74 

27.64 

34.54 

3 

6 

63 

1.21 

1.78 

2.36 

2.93 

3.51 

4.08 

4.66 

5.23 

5.81 

6.38 

6.96 

13.86 

20.76 

27.66    34.56 

4 

8 

65 

1.23 

1.80 

2.38 

2.95 
2.97 

3.53 

4.10 

4.68 

5.25 

5.83 

6.40 

6.98 

13.88 

-20.78 

27.68  !  34.58 

5 

10 

67 

1.25 

1.82 

2.40 

3.55 

4.12 

4.70 

5.27 

5.85 

6.42 

7.00 

13.90 

20.80 

27.70 

34.60  j 

6 

12 

69 

1.27 

1.84 

2.42 

2.99 

3.57 

4.14 

4.72 

5.29 

5.87 

6.44 

7.02 

13.92 

20.82 

27.72 

34.62 

7 

13 

71 

1.28 

1.86 

2.43 

3.01 

3.58 

4.16 

4.73 

5.31 

5.88 

6.46 

7.03 

13.93 

20.83 

27.73 

34.63 

8 

15 

73 

1.30 

1.88 

2.45 

3.03 

3.60 

4.18 

4.75 

5.33 

5.90 

6.48 

7.05 

13.95 

20.85 

27.75  j  34.65  ; 

9 

17 

75 

1.32 

1.90 

2.47 

3.05 

3.62 

4.20 

4.77 

5.35 

5.92 

6.50 

7.07 

13.97 

20.87 

27.77    34.67 

10 

19 

77 

1.34 

1.92 

2.49 

3.07 

3.64 

4.22 

4.79 

5.37 

5.94 

6.52 

7.09 

13.99 

20.89 

27.79  j  34.69 

11 

21 

79 

1.36 

1.94 

2.51 

3.09 

3.66 

4.24 

4.81 

5.39 

5.96 

6.54 

7.11 

14,01 

20.91 

27.81  !  34.71 

12 

23 

81 

1.38 

1.96 

2.53 

3.11 

3.68 

4.26 

4.83 

5.41 

5.98 

6.56 

7.13 

14.03 

20.93 

27.83  '  34.73 

13 

25 

82 

1.40 

1.97 

2.55 

3.12 

3.70 

4.27 

4.85 

5.42 

6.00 

6.57 

7.15 

14.05  1  20.95    27.85  i  34.75 

14 

27 

84 

1.42 

1.99 
2.01 

2.57 

3.14 
3.16 

3.72 

4.29 
4.31 

4.87 
4.89 

5.44 

6.02 

6.59 

7.17 

14.07    20.97 

27.87  |  34.77 

15 

29 

86 

1.44 

2.59 

3.74 

5.46 

6.04 

6.61 

7.19 

14.09  j  20.99 

27.89  j  34.79 

16 

31 

88 

1.46 

2.03 

2.61 

3.18 

3.76 

4.33 

4.91 

5.48 

6.06 

6.63 

7.21 

14.11  121.01 

27.91  j  34.81 

17 

33 

90 

1.48 

2.05 

2.63 

3.20 

3.78 

4.35 

4.93 

5.50 

6.08 

6.65 

7.23 

14-13  j  21.03 

27.93  \  34.83 

18 

35 

92 

1.50 

2.07 

2.65 

3.22 

3.80 

4.37 

4.95 

5.52 

6.10 

6.67 

7.25 

14.15  i  21.05 

27.95  i  34.85 

19 

36 

94 

1.51 

2.09 

2.66 

3.24 
3.26 

3.81 

4.39 
4.41 

4.96 

5.54 

6.11 

6.69 

7.26 

14.16  !  21.06 

27.96  i  34.86 

20 

38 

96 

1.53 

2.11 

2.68 

3.83 

4.98 

5.56 

6.13 

6.71 

7.28 

14.18  121.08 

27.98  j  34.88 

21 

40 

98 

1.55 

2.13 

2.70 

3.28 

3.85 

4.43 

5.00 

5.58 

6.15 

6.73 

7.30 

14.20 

21.10 

28.00  !  34.90 

22 

42 

1.00 

1.57 

2.15 

2.72 

3.30 

3.87 

4.45 

5.02 

5.60 

6.17 

6.75 

7.32 

14.22 

21.12 

28.02  ;  34.92 

23 

44 

1.02 

1.59 

2.17 

2.74 

3.32 

3.89 

4.47 

5.04 

5.62 

6.19 

6.77 

7.34 

14.24 

21.14 

28.04  !  34.94 

24 

46 

1.04 

1.61 

2.19 

2.76 

2.78 

3.34 
3.35 

3.91 
3.93 

4.49 

4.50 

5.06 

5.64 

6.21 
6.23 

6.79 

7.36 

14.26 

21.16 

28.06  j  34.96 

25 

48 

1.05 

1.63 

2.20 

5.08 

5.65 

6.80 

7.38 

14.28 

21.18 

28.08    34.98 

26 

50 

1.07 

1.65 

2.22 

2.80 

3.37 

3.95 

4,52 

5.10 

5.67 

6.25 

6.82 

7.40 

14.30 

21.20 

28.10  j  35.00 

27 

52 

1.09 

1.67 

2.24 

2.82 

3.39 

3.97 

4.54 

5.12 

5.69 

6.27 

6.84 

7.42 

14.32 

21.22 

28.12    35.02 

28 

54 

1.11 

1.69 

2.26 

2.84 

3.41 

3.99 

4.56 

5.14 

5.71 

6.29 

6.86 

7.44 

14.34 

21.24 

28.14  |  35.04 

29 

56 

1.13 

1.71 

2.28 

2.86 

3.43 

4.01 

4.58 

5.16 

5.73 

6.31 

6.88 

7.46 

14.36 

21.26 

28.16  135.06 

70    DOLLARS. 

70 

Day 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos, 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

58 

1.17 

1.75 

2.33 

2.92 

3.50 

4.08 

4.67 

5.25 

5.83 

6.42 

7.00 

14.00 

21.00 

28.00 

35.00 

1 

2 

60 

1.19 

1.77 

2.35 

2.94 

3.52 

4.10 

4.69 

5.27 

5.85 

6.44 

7.02 

14.02 

21.02 

28.02 

35.02 

2 

4 

62 

1.21 

1.79 

2.37 

2.96 

3.54 

4.12 

4.71 

5.29 

5.87 

6.46 

7.04 

14.04 

21.04 

28.04 

35.04 

3 

6 

64 

1.23 

1.81 

2.39 

2.98 

3.56 

4.14 

4.73 

5.31 

5.89 

6.48 

7.06 

14.06 

21.06 

28.06 

35.06 

4 

8 

66 

1.24 

1.83 

2.41 

2.99 

3.58 

4.16 

4.74 

5.33 

5.91 

6.49 

7.08 

14.08 

21.08 

28.08 

35.08 

5 

10 

68 

1.26 

1.85 

2.43 

3.01 

3.60 

4.18 

4.76 

5.35 

5.93 

6.51 

7.10 

14.10 

21.10 

28.10 

35.10 

6 

12 

70 

1.28 

1.87 

2.45 

3.03 

3.62 

4.20 

4.78 

5.37 

5.95 

6.53 

7.12 

14.12 

21.12 

28.12 

35.12 

7 

14 

72 

1.30 

1.89 

2.47 

3.05 

3.64 

4.22 

4.80 

5.39 

5.97 

6.55 

7.14 

14.14 

21.14 

28.14 

35.14 

S 

16 

74 

1.32 

1.91 

2.49 

3.07 

3.66 

4.24 

4.82 

5.41 

5.99 

6.57 

7.16 

14.16 

21.16 

28.16 

35.16 

:  9 

18 

76 

1.34 

1.93 

2.51 

3.09 

3.68 

4.26 

4.84 

5.43 

6.01 

6.59 

7.18 

14.18 

21.18 

28.18 

35.18 

10 

19 

78 

1.36 

1.94 

2.53 

3.11 

3.69 

4.28 

4.86 

5.44 

6.03 

6.61 

7.19 

14.19 

21.19 

28.19 

35.19 

11 

21 

80 

1.38 

1.96 

2.55 

3.13 

3.71 

4.30 

4.88 

5.46 

6.05 

6.63 

7.21 

14.21 

21-21 

28.21 

35.21 

12 

23 

82 

1.40 

1.98 

2.57 

3.15 

3.73 

4.32 

4.90 

5.48 

6.07 

6.65 

7.23 

14.23 

21.23 

28.23 

35.23 

13 

25 

84 

1.42 

2.00 

2.59 

3.17 

3.75 

4.34 

4.92 

5.50 

6.09 

6.67 

7.25 

14.25 

21.25 

28.25 

35.25 

1-i 

15 

27 

86 

1.44 

2.02 

2.61 

3.19 

3.77 
3.79 

4.36 

4.94 
4.96 

5.52 

6.11 

6.69 

7.27 

14.27 

21.27 

28.27 

35.27 

29 

88 

1.46 

2.04 

2.63 

3.21 

4.38 

5.54 

6.13 

6.71 

7.29 

14.29 

21.29 

28.29 

35.29 

16 

31 

89 

1.48 

2.06 

2.64 

3.23 

3.81 

4.39 

4.98 

5.56 

6.14 

6.73 

7.31 

14.31 

21.31 

28.31 

35.31 

17 

33 

91 

1.50 

2.08 

2.66 

3.25 

3.83 

4.41 

5.00 

5.58 

6.16 

6.75 

7.33 

14.33 

21.33 

28.33 

35.33 

18 

35 

93 

1.52 

2.10 

2.68 

3.27 

3.85 

4.43 

5.02 

5.60 

6.18 

6.77 

7.35 

14.35 

21.35 

28.35 

35.35 

19 
20 

37 

95 

1.54 

2.12 

2.70 

3.29 

3.87 

4.45 

5.04 

5.62 

6.20 

6.79 

7.37 

14.37 

21.37 

28.37 

35.37 

39 

97 

1.56 

2.14 

2.72 

3.31 

3.89 

4.47 

5.06 

5.64 

6.22 

6.81 

7.39 

14.39 

21.39 

28.39 

35.39 

21 

41 

99 

1.58 

2.16 

2.74 

3.33 

3.91 

4.49 

5.08 

5.66 

6.24 

6.83 

7.41 

14.41 

21.41 

28.41 

35.41 

22 

43 

1.01 

1.59 

2.18 

2.76 

3.34 

3.93 

4.51 

5.09 

5.68 

6.26 

6.84 

7.43 

14.43 

21.43 

28.43 

35.43 

i23 

45 

1.03 

1.61 

2.20 

2.78 

3.36 

3.95 

4.53 

5.11 

5.70 

6.28 

6.86 

7.45 

14.45 

21.45 

28.45 

35.45 

24 

47 

1.05 

1.63 

2.22 

2.80 

3.38 

3.97 

4.55 

5.13 

5.72 

6.30 

6.88 

7.47 

14.47 

21.47 

28.47 

35.47 

,25 

49 

1.07 

1.65 

2.24 

2.82 

3.40 

3.99 

4.57 

5.15 

5.74 

6.32 

6.90 

7.49 

14.49 

21.49 

28.49 

35.49 

26 

51 

1.09 

1.67 

2.26 

2.84 

3.42 

4.01 

4.59 

5.17 

5.76 

6.34 

6.92 

7.51 

14.51 

21.51 

28.51 

35.51 

!27 

53 

1.11 

1.69 

2.28 

2.86 

3.44 

4.03 

4.61 

5.19 

5.78 

6.36 

6.94 

7.53 

14.53 

21.53 

28.53 

35.53 

128 

54 

1.13 

1.71 

2.29 

2.88 

3.46 

4.04 

4.63 

5.21 

5.79 

6.38 

6.96 

7.54 

14.54  j  21.54 

28.54 

35.54 

29 

56 

1.15 

1.73 

2.31 

2.90 

3.48 

4.06 

4.65 

5.23 

5.81 

6.40 

6.98 

7.56 

14.56  |  21.56 

28.56 

35.56 

73    DOtiI-.JA.K,S. 

72 

Day 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.j4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

60 

1.20 

1.80 

2.40 

3.00 

3.60 

4.20 

4.80 

5.40 

6.00 

6.60 

7.20 

14.40 

21.60 

28.80 

36.00 

1 

2 

62 

1.22 

1.82 

2.42 

3.02 

3.62 

4.22 

4.82 

5.42 

6.02 

6.62 

7.22 

14.42 

21.62 

28.82 

36.02 

2 

4 

64 

1.24 

1.84 

2.44 

3.04 

3.64 

4.24 

4.84 

5.44 

6.04 

6.64 

7.24 

14.44 

21.64 

28.84 

36.04 

3 

6 

66 

1.26 

1.86 

2.46 

3.06 

3.66 

4.26 

4.86 

5.46 

6.06 

6.66 

726 

14.46 

21.66 

28.86 

36.06 

4 
5 

8 

68 

1.28 

1.88 

2.48 

3.08 

3.68 

4.28 

4.88 

5.48 

6.08 

6.68 

7.28 

14.48 

21.68 

28.88 

36.08 

10 

70 

1.30 

1.90 

2.50 

3.10 

3.70 

4.30 

4.90 

5.50 

6.10 

6.70 

7.30 

14.50 

21.70 

28.90 

36.10 

6 

12 

72 

1.32 

1.92 

2.52 

3.12 

3.72 

4.32 

4.92 

5.52 

6.12 

6.72 

7.32 

14.52 

21.72 

28.92 

36.12 

7 

14 

74 

1.34 

1.94 

2.54 

3.14 

3.74 

4.34 

4.94 

5.54 

6.14 

6.74 

7.34 

14.54 

21.74 

28.94 

36.14 

S 

16 

76 

1.36 

1.96 

2.56 

3.16 

3.76 

4.36 

4.96 

5.56 

6.16 

6.76 

7.36 

14.56 

21.76 

28.96 

36.16 

9 
10 

18 
20 

78 

1.3S 

1.98 

2.58 

3.18 
3.20 

3.78 

4.38 

4.98 

5.58 

6.18 

6.78 

7.38 

14.58 
14.60 

21.78 

28.98 

36.18 
HO. 20 

80 

1.40 

2.00 

2.60 

3.80 

4.40 

5.00 

5.60 

6.20 

6.80 

7.40 

21.80 

29.00 

11 

22 

82 

1.42 

2.02 

2.62 

3.22 

3.82 

4.42 

5.02 

5.62 

6.22 

6.82 

7.42 

14.62 

21.82 

29.02 

36.22 

12 

24 

84 

1.44 

2.04 

2.64 

3.24 

3.84 

4.44 

5.04 

5.64 

6.24 

6.84 

7.44 

14.64 

21.84 

29.04 

36.24 

13 

26 

86 

1.46 

2.06 

2.66 

3.26 

3.86 

4.46 

5.06 

5.66 

6.26 

6.86 

7.46 

14.66 

21.86 

29.06 

36.26 

14 

15 

28 
W 

88 

1.48 

2.08 

2.68 

3.28 

3.88 

4.48 

5.08 

5.68 

6.28 

6.88 

7.48 

14.68 

21.88 

29.08 

36.28 

90 

1.50 

2.10 

2.70 

3.30 

3.90 

4.50 

5.1.0 

5.70 

6.30 

6.90 

7.50 

14.70 

21.90 

29.10 

36.30 

16 

32 

92 

1.52 

2.12 

2.72 

3.32 

3.92 

4.52 

5.12 

5.72 

6.32 

6.92 

7.52 

11.72 

21.92 

29.12 

36.32 

17 

34 

94 

1.54 

2.14 

2.74 

3.34 

3.94 

4.54 

5.14 

5.74 

6.34 

6.94 

7.54 

14.74 

21.94 

29.14 

36.34 

18 

36 

96 

1.56 

2.16 

2.76 

3.36 

3.96 

4.56 

5.16 

5.76 

6.36 

6.96 

7.56 

14.76 

21.96 

29.16 

36.36 

19 

20 

38 

98 

1.58 
1.60 

2.18 

2.78 

3.38 

3.98 

4.58 

5.18 

5.78 

6.38 

6.98 
7.00 

7.58 

14.78 

21.98    29.18 

36.38 

40 

1.00 

2.20 

2.80 

3.40 

4.00 

4.60 

5.20 

5.80 

6.40 

7.60 

14.80 

22.00 

29.20 

36.40 

21 

42 

1.02 

1.62 

2.22 

2.82 

3.42 

4.02 

4.62 

5.22 

5.82 

6.42 

7.02 

7.62 

14.82    22.02 

29.22 

36.42 

22 

44 

1.04 

1.64 

2.24 

2.84 

3.44 

4.04 

4.64 

5.24 

5.84 

6.44 

7.04 

7.64 

14.84 

22.04 

29.24 

36.44 

23 

46 

1.06 

1.66 

2.26 

2.86 

3.46 

4.06 

4.66 

5.26 

5.86 

6.46 

7.06 

7.66 

14.86 

22.06 

29.26 

36.46 

24 

48 

1.08 

1.68 

2.28 

2,88 

3.48 

4.08 

4.68 

5.28 

5.88 

6.48 

7.08 

7.68 

14.88 

22.08 

29.28 

36.48 

25 

50 

1.10 

1.70 

2.30 

2.90 

3.50 

4.10 

4.70 

5.30 

5.90 

6.50 

7.10 

7.70 

14.90 

22.10 

29.30 

b6.50 

26 

52 

1.12 

1.72 

2.32 

2.92 

3.52 

4.12 

4.72 

5.32 

5.92 

6.52 

7.12 

7.72 

14.92 

22.12 

29.32 

36.52 

27 

54 

1.14 

1.74 

2.34 

2.94 

3.54 

4.14 

4.74 

5.34 

5.94 

6.54 

7.14 

7.74 

14.94 

22.14 

29.34 

36.54 

28 

56 

1.16 

1.76 

2.36 

2.96 

3.56 

4.16 

4.76 

5.36 

5.96 

6.56 

7.16 

7.76 

14.96 

22.16 

29.36 

36.56 

29 

58 

1.18 

1.78 

2.38 

2.98 

3.58 

4.18 

4.78 

5.38 

5.98 

6.58 

7.18 

7.78 

14.98 

22.1S 

29.38 

36.58 

73 

73    DOLLAES. 

Day 

'  IMo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.|4  Yrs, 

5  Yrs. 

0 

Int. 

61 

1.22 

1.83 

2.43 

3.04 

3.65 

4.26 

4.87 

5.48 

6.08 

6.69 

7.30 

14.60 

21.90  !  29.20 

36.50 

1 

2 

63 

1.24 

1.85 

2.45 

3.06 

3.67 

4.28 

4.89 

5.50 

6.10 

6.71 

7.32 

14.62 

21.92  !  29.22 

36.52 

2 

4 

65 

1.26 

1.87 

2.47 

3.08 

3.69  I    4.30 

4.91 

5.52 

6.12 

6.73 

7.34 

14.64 

21.94 

29.24 

36.54 

3 

6 

67 

1.28 

1.89 

2.49 

3.10 

3.71  i    4.32 

4.93 

5.54 

6.14 

6.75 

7.36  1  14.66  j  21.96 

29.26 

36.56 

4 

8 

69 

1.30 

1.91 

2.51 

3.12 

3.73.  j    4.34 

4.95 

5.56 

5.58 

6.16 

6.77 
6.79 

7.38 
7.40 

14.68 

21.98 

29.28 

36.58 

r 

0 

10 

71 

1.32 

1.93 

2.53 

3.14 

3.75  j    4.36 

4.97 

6.18 

14.70 

22.00 

29.30 

36.60 

6 

12 

73 

1.34 

1.95 

2.56 

3.16 

3.77  ;    4.38 

4.99 

5.60 

6.21 

6.81 

7.42 

14.72 

22.02  !  29.32 

36.62 

7 

14 

75 

1.36 

1.97 

2.58 

3.18 

3.79  :    4.40 

5.01 

5.62 

6.23 

6.83 

7.44 

14.74 

22.04  !  29.34 

36.64 

8 

16 

77 

1.38 

1.99 

2.60 

3.20 

3.81  !    4.42 

5.03 

5.64 

6.25 

6.85 

7.46 

14.76  !  22.06  :  29.36 

36.66  | 

9 

18 

79 

1.40 

2.01 

2.62 
2.64 

3.22 
3.24 

3.83  j    4.44 
3.85  j    4.46 

5.05 

5.07 

5.66 

6.27 
6.29 

6.87 
6.89 

7.48 
7.50 

14.78  j  22.08  |  29.38 

36.68 

10 

20 

81 

1.42 

2.03 

5.68 

14.80  j  22.10  |  29.40  |  \ 

11 

22 

83 

1.44 

2.05 

2.66 

3.26 

3.87  1    4.48 

5.09 

5.70 

6.31 

6.91 

7.52 

14.82  ,  22.12  !  29.42 

36.72 

12 

24 

85 

1.46 

2.07 

2.68 

3.29 

3.89      4.50 

5.11 

5.72 

6.33 

6.94 

7.54 

14.84  ;  22.14  |  29.44 

36.74 

13 

26 

87 

1.48 

2.09 

2.70 

3.31 

3.91  !    4.52 

5.13 

5.74 

6.35 

6.96 

7.56 

14.86  !  22.16  !  29.46 

36.76 

14 
15 

28 
30 

89 

1.50 

2.11 
2.13 

2.72 

3.33 

3.93  !    4.54 
3.95  j    4.56 

5.15 

5.17 

5.76 

6.37 

6.98 
7.00 

7.58 
7.60 

14.88  :  22.18    29.48 

36.78 

91 

1.52 

2.74 

3.35 

5.78 

6.39 

14.90 

22.20  |  29.50 

36.80  | 

16 

32 

93 

1.54 

2.15 

2.76 

3.37 

3.97  j    4.58 

5.19 

5.80 

6.41 

7.02 

7.62 

1 1.92 

22.22    29.52 

36.82  j 

17 

34 

95 

1.56 

2.17 

2.78 

3.39 

3.99  j    4.60 

5.21 

5.82 

6.43 

7.04 

7.64 

14.94 

22.24 

29.54 

36.84 

18 

37 

97 

1.58 

2.19 

2.80 

3.41 

4.02  |    4.62 

5.23 

5.84 

6.45 

7.06 

7.67 

14.97 

22.27 

29.57 

36.87 

19 

20 

39 
41 

99 
1.01 

1.60 
1.62 

2.21 
2.23 

2.82 

3.43 
3.45 

4.04  j    4.64 
4.06      4.66 

5.25 

5.86 

5.88 

6.47. 

6.49 

7.08 

7.69 

14.99 
15.01 

22.29 
22.31 

29.59 

36.89 

2.84 

5.27 

7.10 

7.71 

29.61 

36.91 

21 

43 

1.03 

1.64 

2.25 

2.86 

3.47 

4.08      4.68 

5.29 

5.90 

6.51 

7.12 

7.73 

15.03 

22.33 

29.63 

36.93 

22 

45 

1.05 

1.66 

2.27 

2.88 

3.49 

4.10  !    4.70 

5.31 

5.92 

6.53 

7.14 

7.75 

15.05 

22.35 

29.65 

36.95 

23 

47 

1.07 

1.68 

2.29 

2.90 

3.51 

4.12  j    4.72 

5.33 

5.94 

6.55 

7.16 

7.77 

15.07 

22.37 

29.67 

36.97 

24 
25 

49 
51 

1.10 
1.12 

1.70 
1.72 

2.31 
2.33 

2.92 
2,94 

3.53 
3.55 

4.14  j    4.75 

5.35 

5.96 
5.98 

6.57 

7.18 

7.79 

15.09 

22.39    29.69 

36.99 

4.16  !    4.77 

5.37 

6.59 

7.20 

7.81 

15.11 

22.41    29.71 

37.01 

26 

53 

1.14 

1.74 

2.35 

2.96 

3.57 

4.18  1    4.79 

5.39 

6.00 

6.61 

7.22 

7.83 

15.13 

22.43 

29.73 

37.03 

27 

55 

1.16 

1.76 

2.37 

2.98 

3.59 

4.20  !    4.81 

5.41 

6.02 

6.63 

7.24 

7.85 

15.15 

22.45 

29.75 

37.05  : 

28 

57 

1.18 

1.78 

2.39 

3.00 

3.61 

4.22  i    4.83 

5.43 

6.04 

6.65 

7.26 

7.87 

15.17 

22.47 

29.77 

37.07  i 

29 

59 

1.20 

1.80 

2.41 

3.02 

3.63 

4.24  i    4.85 

5.45 

6.06 

6.67 

7.28 

7.89 

15.19 

22.49 

29.79 

37.09 j 

7-4r     r>< 

JLLA 

Kfe. 

74 

Day 

1  Mo. 

2  Mos- 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos 
4.32 

8  Mos. 
4.93 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo 

1  Yr. 

2  Yrs 

3  Yrs. 

4  Yrs.  5  Yrs.j 

0 

;  Int. 

62 

i    1.23 

1.85 

2.47 

3.08 

3.70 

5.55 

6.17 

6.78 

7.40 

14.80 

22.20 

29.60 

37.00 

1 

2 

64 

|    1.25 

i   1.87 

2.49 

3.10 

3.72 

4.34 

4.95 

5.57 

6.19 

6.80 

7.42 

14.82 

22.22 

29.62 

37.02 

2 

4 

66 

!    1.27 

i    1.89 

2.51 

3.12 

3.74 

4.36 

4.97 

5.59 

6.21 

6.82 

7.44 

14.84 

22.24 

29.64 

37.04 

3 

6 

1       68 

j   1.30 

1.91 

2.53 

3.15 

3.76 

4.38 

5.00 

5.61 

6.23 

6.85 

7.46 

14.86  !  22.26 

29.66 

37.06  i 

4 

8 

70 

[    1.32 

1.93 

2.55 

HI  7 
3.19 

3.78 
3.80 

4.40 
4.42 

5.02 
5.04 

5.63 
5.65 

6.25 
~~6~ZT~ 

6.87 
6.89 

7.48 
7.50 

14.88    22.28 
14.90  j  22.30 

29.68 
29.70 

37.08  | 
3710 

5 

10 

72 

1.34 

1.95 

2.57 

6 

12 

74 

1.36 

1.97 

2.59 

3.21 

3.82 

4.44 

5.06 

5.67 

6.29 

6.91 

7.52 

14.92    22.32 

29.72 

37.12  ! 

i   7 

14 

76 

1.38 

1.99 

2.61 

3.23 

3.84 

4.46 

5.08 

5.69 

6.31 

6.93 

7.54 

14.94    22.34 

29.74 

37.14 

8 

16 

78 

1.40 

2.01 

2.63 

3.25 

3.86 

4.48 

5.10 

5.71 

6.33 

6.95 

7.56 

14.96  ;  22.36 

29.76 

37.16 

!  9 

19 

80 

1.42 

2.04 

2.65 

3.27 

3.89 

4.50 

4.52 

5.12 

5.14 

5.74 
5.76 

6.35 

6.97 

7.59 

14.99  1  22.39 

29.79 
29.81 

37.19 
37.21 

10 

21 

82 

1.44 

2.06 

2.67 

3.29 

3.91 

6.37 

6.99 

7.61 

15.01    22.41 

11 

23 

84 

1.46 

2.08 

2.69 

3.31 

3.93 

4.54 

5.16 

5.78 

6.39 

7.01 

7.63 

15.03 

22.43 

29.83 

37.23  1 

12 

25 

86 

1.48 

2.10 

2.71 

3.33 

3.95 

4.56 

5.18 

5.80 

6.41 

7.03 

7.65 

15.05 

22.45 

29.85 

37.25; 

13 

27 

88 

1.50 

2.12 

2.73 

3.35 

3.97 

4.58 

5.20 

5.82 

6.43 

7.05 

7.67 

15.07 

22.47 

29.87  |  37.27  j 

il4 

29 

90 

1.52 

2.14 

2.75 

3.37 
3.39 

3.99 
4.01 

4.60 
4.63 

5.22 
5.24 

5.84 
5.86 

6.45 

7.07 

7.69 

15.09 
15.11 

22.49 
22.51 

29.89  j  37.29  1 

15 

31 

93 

1.54 

2.16 

2.78 

6.48 

7.09 

7.71 

29.91  :  37.31 

16 

33 

95 

1.56 

2.18 

2.80 

3.41 

4.03 

4.65 

5.26 

5.88 

6.50 

7.11 

7.73 

1513 

22.53 

29.93  j  37.33 

17 

35 

97 

1.58 

2.20 

2.82 

3.43 

4.05 

4.67 

'  5.28 

5.90 

6.52 

7.13 

7.75 

15.15 

22.55 

29.95  i  37.35 

18 

37 

99 

1.60 

2.22 

2.84 

3.45 

4.07 

4.69 

5.30 

5.92 

6.54 

7.15 

7.77 

15.17 

22.57 

29.97    37.37 

[19 

39 

1.01 

1.62 

2.24 

2.86 

3.47 

4.09 

4.71 

5.32 
5.34 

5.94 

6.56 

7.17 

7.79 

15.19  ;  22.59 

29.99 
30.01 

37.39 

20 

41 

1.03 

1.64 

2.26 

2.88 

3.49 

4.11 

4.73 

5.96 

6.58 

7.19 

7.81 

15.21 

22.61 

37.41 

21 

43 

1.05 

1.67 

2.28 

2.90 

3.52 

4.13 

4.75 

5.37 

5.98 

6.60 

7.22 

7.83 

15.23 

22.63 

30.03  !  37.43 

22 

45 

1.07 

1.69 

2.30 

2.92 

3.54 

4.15 

4.77 

5.39 

6.00 

6.62 

7.24 

7.85 

15.25 

22.65 

30.05  !  37.45  | 

23 

47 

1.09 

1.71 

2.32 

2.94 

3.56 

4.17 

4.79 

5.41 

6.02 

6.64 

726 

7.87 

15.27 

22.67 

30.07  !  37.47 

24 

49 

1.11 

1.73 

2.34 
2.36 

2.96 

3.58 

4.19 

4.81 
4.83 

5.43 

6.04 

6.66 

7.28 

7.89 

15.29 
15.31 

22.69 
■2277T 

30.09  '  37.49 

25 

51 

1.13 

1.75 

2.98 

3.60 

4.21 

5.45 

6.06 

6.68 

7.30 

7.91 

30.11    37.51 

26 

53 

1.15 

1.77 

2.38 

3.00 

3.62 

4.23 

4.85 

5.47 

6.08 

6.70 

7.32 

7.93 

15.33 

22.73 

30.13  i  37.53 

27 

56 

1.17 

1.79 

2.41 

3.02 

3.64 

4.26 

4.87 

5.49 

6.11 

6.72 

7.34 

7.96 

15.36 

22.76 

30.16  i  37.56 

28 

58 

1.19 

1.81 

2.43 

3.04 

3.66 

4.28 

4.89 

5.51 

6.13 

6.74 

7.36 

7.98 

15.38 

22.78 

30.18  !  37.58 

;29 

60 

1.21 

1.83 

2.45 

3.06 

3.68 

4.30 

4.91 

5.53 

6.15 

6.76 

7.38 

8.00 

15.40 

22.80 

30.20  !  37.60 

75 

7C    J 

DOLL 

AES. 

Day 

1  Mo. 

2  Mos 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.  3  Yrs.  4  Yrs.  5  YrsJ 

i   ° 

Int. 

63 

1.25 

1.88 

2.50 

3.13 

3.75 

4.38 

5.00 

5.63 

6.25 

6.88 

7.50 

15.00 

22.50 

30.00 

37.50  1 

!  1 

2 

65 

1.27 

1.90 

2.52 

3.15 

3.77 

4.40 

5.02 

5.65 

6.27 

6.90 

7.52 

15.02 

22.52 

30.02 

37.52 ' 

2 

4 

67 

1.29 

1.92 

2.54 

3.17 

3.79 

4.42 

5.04 

5.67 

6.29 

6.92 

7.54 

15.04 

22.54 

30.04 

37.54 

3 

6 

69 

1.31 

1.94 

2.56 

3.19 

•  3.81 

4.44 

5.06 

5.69 

6.31 

6.94 

7.56 

15.06 

22.56 

30.06 

37.56 

4 

8 

71 

1.33 

1.96 

2.58 

3.21 

3.83 

4.46 

5.08 

5.71 

6.33 

6.96 

7.58 
7.60 

15.0S 

22.58 

30.08 
30.10 

37.58 
37.60  i 

5 

10 

73 

1.35 

1.98 

2.60 

3.23 

3.85 

4.48 

5.10 

5.73 

6.35 

6.98 

15.10 

^2.60 

6 

13 

75 

1.38 

2.00 

2.63 

3.25 

3.88 

4.50 

5.13 

5.75 

6.38 

7.00 

7.63 

15.13 

22.63 

30.13    37.63! 

7 

15 

77 

1.40 

2.02 

2.65 

3.27 

3.90 

4.52 

5.15 

5.77 

6.40 

7.02 

7.65 

15.15 

22.65 

30.15 

37.65 

8 

17 

79 

1.42 

2.04 

2.67 

3.29 

3.92 

4.54 

5.17 

5.79 

6.42 

7.04 

7.67 

15.17 

22.67 

30.17 

37.67 

9 

19 

81 

1.44 

2.06 

2.08 

2.69 

3.31 

3.94 

4.56 

5.19 

5.81 

6.44 

7.06 

7.69 

15.19  |22.69 

30.19    37.69! 

10 

21 

83 

1.46 

2.71 

3.33 

3.U6 

4.58 

5.21 

5.83 

6.46 

7.08 

7.71 

15.21 

22.71 

30.21  [  37.71 

11 

23 

85 

1.48 

2.10 

2.73 

3.35 

3.98 

4.60 

5.23 

5.85 

6.48 

7.10 

7.73 

15.23 

22.73 

30.23  I  37.73 

12 

25 

88 

1.50 

2.13 

2.75 

3.38 

4.00 

4.63 

5.25 

5.88 

6.50 

7.13 

7.75 

15.25 

22.75 

30.25    37.75 

13 

27 

90 

1.52 

2.15 

2.77 

3.40 

4.02 

4.65 

5.27 

5.90 

6.52 

7.15 

7.77 

15.27 

22.77 

30.27    37.77 

14 

15 

29 

92 

1.54 

2.17 

2.iy 

2.79 

3.42 

4.04 

4.67 

5.29 

5.92 

6.54 

7.17 

7.79 

15.29 

22.79 

30.29  1  37.79  j 

31 

94 

1.56 

2.81 

3.44 

4.06 

4.69 

5.31 

5.94 

6.56 

7.19 

7.81 

15.31 

22.81 

30.31 

37.81 

16 

33 

96 

1.58 

2.21 

2.83 

3.46 

4.08 

4.71 

5.33 

5.96 

6.58 

7.21 

7.83 

15.33 

22.83 

30.33, 

37.83 , 

17 

35 

98 

1.60 

2.23 

2.85 

3.48 

4.10 

4.73 

5.35 

5.98 

6.60 

7.23 

7.85 

15.35 

22.85 

30.35 

37.85  1 

18 

38 

1.00 

1.63 

2.25 

2.88 

3.50 

4.13 

4.75 

5.38 

6.00 

6.63 

7.25 

7.88 

15.38 

22.88 

30.38 

37.88 

19 

40 

1.02 

1.65 

2.27 

2.90 

3.52 

4.15 

4.77 

5.40 

6.02 

6.65 

7.27 

7.90 

15.40 

22.90 

30.40  |  37.90 
30.42    3.7.92 

20 

42 

1.04 

1.67 

2.2h) 

2.92 

3.54 

4.17 

4.79 

5.42 

6.04 

6.67 

7.29 

7.92 

15.42 

22.92 

21 

44 

1.06 

1.69 

2.31 

2.94 

3.56 

4.19 

4.81 

5.44 

6.06 

6.69 

7.31 

7.94 

15.34 

22.94 

30.44 

37.94: 

29 

46 

1.08 

1.71 

2.33 

2.96 

3.58 

4.21 

4.83 

5.46 

6.08 

6.71 

7.33 

7.96 

15.46 

22.96 

30.46 

37.96  | 

23 

48 

1.10 

1.73 

2.35 

2.98 

3.60 

4.23 

4.85 

5.48 

6.10 

6.73 

7.35 

7.98 

15.48 

22.98 

30.48 

37.98  i 

24 

50 

1.13 

1.75 

2.38 
2.40 

3.00 

3.63 

4.25 

4.88 

5.50 

6.13 

6.75 

7.38 

8.00 

15.50 

23.00 
23.02 

30.50 

38.00  | 

25 

52 

1.15 

1.77 

3.02 

3.65 

4.27 

4.90 

5.52 

6.15 

6.77 

7.40 

8.02 

15.52 

30.52 

38.021 

26 

54 

1.17 

1.79 

2.42 

3.04 

3.67 

4.29 

4.92 

5.54 

6.17 

6.79 

7.42 

8.04 

15.54 

23.04 

30.54 

38.04! 

27 

56 

1.19 

1.81 

2.44 

3.06 

3.69 

4.31 

4.94 

5.56 

6.19 

6.81 

7.44 

8.06 

15.56 

23.06 

30.56 

38,06 

28 

58 

1.21 

1.83 

2.46 

3.08 

3.71 

4.33 

4.96 

5.58 

6.21 

6.83 

7.46 

8.08 

15.58 

23.08 

30.58 

58.08 

29 

60 

1.23 

1.85 

2.48 

3.10 

3.73 

4.35 

4.98 

5.60 

6.23 

6.85 

7.48 

8.10 

15.60 

23.10 

30.60 

38-lt) 

76    DOLLARS. 

76 

[lay 

1  Mo. 

;2  Mos.  3Mos. 

|4  Mos. 

j5Mos. 
3.17 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

63 

1.27 

1.90 

2.53 

3.80 

.  4.43 

5.07 

5.70 

G.33 

6.97 

7.60 

15.20 

22.80 

30.40 

38.00 

1 

2 

65 

1.29 

1.92 

2.55 

3.19 

3.82 

4.45 

5.09 

5.72 

6.35 

6.99 

7.62 

15.22 

22.82 

30.42 

38.02 

2 

4 

6S 

1.31 

1.94 

2.58 

3.21 

3.84 

4.48 

5.11 

5.74 

6.38 

7.01 

7.64 

15.24 

22.84 

30.44 

38.04 

3 

6 

70 

1.33 

1.96 

2.60 

3.23 

3.86 

4.50 

5.13 

5.76 

6.40 

7.03 

7.66 

15.26 

22.86 

30.46 

38.06 

4 

8 

72 

1.35 

1.98 

2.62 

3.25 
3.27 

3.88 

4.52 

5.15 

5.78 

6.42 

7.05 

7.68 
7.71 

15.28 

22.88 

30.48 

38.08 

5 

11 

74 

1.37 

2.01 

2.64 

3.91 

4.54 

5.17 

5.81 

6.44 

7.07 

15.31 

22.91 

30.51 

38.11 

6 

13 

76 

1.39 

2.03 

2.66 

3.29 

3.93 

4.56 

5.19 

5.83 

6.46 

7.09 

7.73 

15.33 

22.93 

30.53 

38.13 

7 

15 

78 

1.41 

2.05 

2.68 

3.31 

3.95 

4.58 

5.21 

5.85 

6.48 

7.11 

7.75 

15.35 

22.95 

30.55 

38.15 

i  8 

17 

SO 

1.44 

2.07 

2.70 

3.34 

3.97 

4.60 

5.24 

5.87 

6.50 

7.14 

7.77 

15.37 

22.97 

30.57 

38.17 

9 

19 

82 

1.46 

2.09 

2.72 

3.36 
3.38 

3.99 

4.62 

5.26 

5.89 

6.52 

7.16 

7.79 

15.39 
15.41 

22.99 
23.01 

30.59 
30.61 

38.19 

10 

21 

84 

1.48 

2.11 

2.74 

i.Oi 

4.64 

5.28 

5.91 

6.54 

7.18 

7.81 

38.21 

ill 

23 

87 

1.50 

2.13 

2.77 

3.40 

4.03 

4.67 

5.30 

5.93 

6.57 

7.20 

7.83 

15.43 

23.03 

30.63 

38.23 

112 

25 

89 

1.52 

2.15 

2.79 

3.42 

4.05 

4.69 

5.32 

5.95 

6.59 

7.22 

7.85 

15.45 

23.05 

30.65 

38.25 

|13 

27 

91 

1.54 

2.17 

2.81 

3.44 

4.07 

4.71 

5.34 

5.97 

6.61 

7.24 

7.87 

15.47 

23.07 

30.67 

38.27 

14 

30 

93 
95 

1.56 

2.20 

2.83 
2.85 

3.46 

4.10 

4.73 

5.36 

6.00 

6.63 

7.26 

7.90 

15.50 

23.10 

30.70 

38.30 

15 

32 

1.58 

2.22 

3.48 

4.12 

4.75 

5.38 

6.02 

6.65 

7.28 

7.92 

15.52 

23.12 

30.72 

38.32 

16 

34 

97 

1.60 

2.24 

2.87 

3.50 

4.14 

4.77 

5.40 

6.04 

6.67 

7.30 

7.94 

15.54 

23.14 

30.74 

38.34 

17 

36 

99 

1.63 

2.26 

2.89 

3.53 

4.16 

4.79 

5.43 

6.06 

6.69 

7.33 

7.96 

15.56 

23.16 

30.76 

38.36 

IS 

38 

1.01 

1.65 

2.28 

2.91 

3.55 

4.18 

4.81 

5.45 

6.08 

6.71 

7.35 

7.98 

15.58 

23.18 

30.78 

38.38 

19j 

40 

1.03 

1.67 

2.30 

2.93 

3.57 

4.20 
4.22 

4.83 

5.47 

6.10 

6.73 

7.37 

8.00 

15.60 

23.20 

30.80 

38.40 

J20. 

42 

1.06 

1.69 

2.32 

2.96 

3.59 

4.86 

5.49 

6.12 

6.76 

7.39 

8.02 

15.62 

23.22 

30.82 

38.42 

21 

44 

1.08 

1.71 

2.34 

2.98 

3.61 

4.24 

4.88 

5.51 

6.14 

6.78 

7.41 

8.04 

15.64 

23.24 

30.84- 

38.44 

22 

46 

1.10 

1.73 

2.36 

3.00 

3.63 

4.26 

4.90 

5.53 

6.16 

6.80 

7.43 

8.06 

15.66 

23.26 

30.86 

38.46 

23 

49 

1.12 

1.75 

2.39 

3.02 

3.65 

4.29 

4.92 

5.55 

6.19 

6.82 

7.45 

8.09 

15.69 

23.29 

30.89 

38.49 

24! 

51 

1.14 

1.77 

2.41 

3.04 
3.06 

3.67 

4.31 

4.94 

5.57 
5.59 

6.21 

6.84 

7.47 

8.11 

15.71 

23.31 

30.91 
30.93 

38.51 

251 

53 

1.16 

1.79 

2.43 

3.69 

4.33 

4.96 

6.23 

6.86 

7.49 

8.13 

15.73 

23.33 

38.53 

55 

1.18 

1.82 

2.45 

3.08 

3.72 

4.35 

4.98 

5.62 

6.25 

6.88 

7.52 

8.15 

15.75 

23.35 

30.95 

38.55 

27 

57 

1.20 

1.84 

2.47 

3.10 

3.74 

4.37 

5.00 

5.64 

6.27 

6.90 

7.54 

8.17 

15.77 

23.37 

30.97 

38.57 

28 

59 

1.22 

1.86 

2.49 

3.12 

3.76 

4.39 

5.02 

5.66 

6.29 

6.92 

7.56 

8.19 

15.79 

23.39 

30.99 

38.59 

29 

61 

1.25 

1.88 

2.51 

3.15 

3.78 

4.41 

5.05 

5.68 

6.31 

6.95 

7.58 

8.21 

15.81 

23.41 

31.01    38.61 

77 

77    X)OJL.3-.-A.itSJ. 

Day 

1   xMo. 

2  Mos 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  >i<». 

11  Mo. 

7.06 

1  Yr. 

2  Yrs.jS  Yrs.j4  Yrs  5  Yrs 

0 

Int. 

64 

1.28 

1.93 

2.57 

3.21 

3.85 

4.49 

5.13 

5.78 

6.42 

7.70 

15.40    23.10  !  30.80  |  38.50 

1 

2 

66 

1.30 

1.95 

2.59 

3.23 

3.87 

4.51 

5.15 

5.80 

6.44 

7.08 

7.72 

15.42  :  23.12    30.82  |  38.52! 

2 

4 

68 

1.33 

1.97 

2.61 

3.25 

3.89 

4.53 

5.18 

5.82 

6.46 

7.10 

7.74 

15.44  i  23.14    30.84    38.54  ; 

3 

G 

71 

1.35 

1.99 

2.63 

3.27 

3.91 

4.56 

5.20 

5.84 

6.48 

7.12 

7.76 

15.46  1  23.16    30.86 

38.56 

4 

9 

73 

1.37 

2.01 
2.03 

2.65 

3.29 

3.94 

4.58 
4.60 

5.22 

5.86 

6.50 

7.14 

7.17 

7,79 

7.81" 

15.49  J  23.19    30.89 
15.51  j  23.21  :  30.91 

38.59 
38.61 

5 

11 

<& 

1.39 

2.67 

3.32 

3.96 

5.24 

5.88 

6.52 

6 

13 

77 

1.41 

2.05 

2.70 

3.34 

3.98 

4.62 

5.26 

5.90 

6.55 

7.19 

7.83 

15.53  j  23.23    30.93 

38.63 

7 

15 

79 

1.43 

2.07 

2.72 

3.36 

4.00 

4.64 

5.28 

5.92 

6.57 

7.21 

7.85 

15.55  !  23.25  '  30.95 

38.65  . 

8 

17 

81 

1.45 

2.10 

2.74 

3.38 

4.02 

4.66 

5.30 

5.95 

6.59 

7.23 

7.87 

15.57  !  23.27    30.97 

38.67  : 

9 

19 

83 

1.48 
1.50 

2.12 
2.14 

2.76 

2.78 

3.40 
3.42 

4.04 

4.68 

5.33 

5.97 

6.61 

7.25 

7.89 

15.59  :  23.29  \  30.99 

38.69 

10 

21 

86 

4.06 

4.71 

5.35 

5.99 

6.63 

7.27 

7.91 

15.61  123.31  |  31.01  i  38.71  i 

11 

24 

88 

1.52 

2.16 

2.80 

3.44 

4.09 

4.73 

5.37 

6.01 

6.65 

7.29 

7.94 

15.64  1  23.34  !  31.04  |  38.74; 

12 

26 

90 

1.54 

2.18 

2.82 

3.47 

4.11 

4.75 

5.39 

6.03 

6.67 

7.32 

7.96 

15.66  |  23.36|31.()6    38.76 1 

13 

28 

92 

1.56 

2.20 

2.84 

3.49 

4.13 

4.77 

5.41 

6.05 

6.69 

7.34 

7.98 

15.68|  23.38  |31.08  i  38.78  : 

14 

30 

94 
96 

1.58 

1.60 

2.22 
^25" 

2.87 
2.89 

3.51 
3.53 

4.15 
4.17 

4.79 
4.81 

5.43 
5.45 

6.07 
6.10 

6.72 

7.36 

8.00 

15.70 

23.40    31.10  i  38.80! 

15 

32 

6.74 

7.38 

8.02 

15.72 

23.42    31.12!  38.82  J 

16 

34 

98 

1.63 

2.27 

2.91 

3.55 

4.19 

4.83 

5.48 

6.12 

6.76 

7.40 

8.04 

15.74  |  23.44  !  31.14    38.84 

117 

36 

1.01 

1.65 

2.29 

2.93 

3.57 

4.21 

4.86 

5.50 

6.14 

6.78 

7.42 

8.06 

15.76,  23.46  j  31.16  j  38.86  i 

lis 

39 

1.03 

1.67 

2.31 

2.95 

3.59 

4.24 

4.88 

5.52 

6.16 

6.80 

7.44 

8.09 

15.79 

23.49  131.19  I  38.89  i 

19 

41 

1.05 

1.69 

2.33 
2.35 

2.97 
2.99 

3.61 

4.26 

4.90 

5.54 

6.18 

6.82 

7.46 

8.11 
8.13 

15.81 
15.83 

23.51    31.21  j  38.91  j 
23.53  |  31.23    38.931 

20 

43 

1.07 

1.71 

3.64 

4.28 

4.92 

5.56 

6.20 

6.84 

7.49 

21 

45 

1.09 

1.73 

2.37 

3.02 

3.66 

4.30 

4.94 

5.58 

6.22 

6.87 

7.51 

8.15 

15.85 

23.55  j  31.25 

38.95 

22 

47 

1.11 

1.75 

2.40 

3.04 

3.68 

4.32 

4.96 

5.60 

6.25 

6.89 

7.53 

8.17 

15.87 

23.57  !  31.27 

38.97  1 

23 

49 

1.13 

1.78 

2.42 

3.06 

3.70 

4.34 

4.98 

5.63 

6.27 

6.91 

7.55 

8.19 

15.89 

23.59-31.29    38.99 ' 

24 

51 

1.16 

1.80 
1.82 

2.44 
2.46 

3.08 

3.72 

4.36 

5.01 

5.65 

6.29 

6.93 

7.57 

8.21 

15.91 

23.61  !  31.31 

39.01  j 

25 

53 

1.18 

3.10 

3.74 

4.38 

5.03 

5.67 

6.31 

6.95 

7.59 

8.23 

15.93 

23.63  !  31.33 

39.03; 

26 

56 

1.20 

1.84 

2.48 

3.12 

3.76 

4.41 

5.05 

5.69 

6.33 

6.97 

7.61 

8.26 

15.96 

23.66  131.36    39.06: 

127 

58 

1.22 

1.86 

2.50 

3.14 

3.79 

4.43 

5.07 

5.71 

6.35 

6.99 

7.64 

8.28 

15.98 

23.68,  31.38 

39.08; 

[28 

60 

1.24 

1.88 

2.52 

3.17 

3.81 

4.45 

5.09 

5.73 

6.37 

7.02 

7.66 

8.30 

16.00 

23.70  j  31.40 

39.10; 

29 

62 

1.26 

1.90 

2.55 

3.19 

3.83 

4.47 

5.11 

5.75 

6.40 

7.04 

7.68 

8.32 

16.02 

23.72  i  31.42    39.12 

7 

8    .00-L.X^JRS. 

78 

Day 

1  Mo. 

[2  Mos. 

3  Mos. 

'4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos, 

7  Mos. 

8  Mos. 

!9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr.  2  Yrs.  3  Yrs. 

4  Yrs.!5  Yrs. 

lo 

Int. 

65 

!  1.30 

1.95 

2.60 

3.25 

3.90 

4.55 

5.20 

5.85 

6.50 

7.15 

7.80  !  15.60  !  23.40 

31.20  ■,  39.00] 

!  1 

2 

67 

1  1.32 

1.97 

2.62 

3.27 

3.92 

4.57 

5.22 

5.87 

6.52 

7.17 

7.82  ;  15.62  !  23.42 

31.22  |  39.02; 

2 

4 

69 

1.34 

1.99 

2.64 

3.29 

3.94 

4.59 

5.24 

5.89 

6.54 

7.19 

7.84  |  15.64  !  23.44    31.24  1  39.04 

3 

7 

72 

1.37 

2.02 

2.67 

3.32 

3.97 

4.62 

5.27 

5.92 

6.57 

7.22 

7.87  |  15.67  j  23.47  |  31.27  |  39.07 

'"5 

9 
11 

74 
76 

1.39 
1.41 

2.04 
2.06 

2.69 
2.71 

3.34 
3.36 

3.99 

4.64 

5.29 

5.94 
5.96 

6.59 

7.24 

7.89     15.69    23.49 

31.29  139.09 

4.01 

4.66 

5.31 

6.61 

7.26 

7.91     15.71  j  23.51 

31.31  !  39.11 

1  6 

13 

78 

1.43 

2.08 

2.73 

3.38 

4.03 

4.68 

5.33 

5.98 

6.63 

7.28 

7.93  j  15.73  j  23.53  1  31.33  !  39.13 ! 

7 

15 

80 

1.45 

2.10 

2.75 

3.40 

4.05 

4.70     5.35 

6.00 

6.65 

7.30 

7.95 

15.75  !  23.55    31.35]  39.15  | 

JB 

17 

82 

1.47 

2.12 

2.77 

3.42 

4.07 

4.72 

5.37 

6.02 

6.67 

7.32 

7.97 

15.77  !  23.57 

31.37  i  39.17 

9 

20 

85 
87 

1.50 
1.52 

2.15 

2.80 

3.45 

4.10 
4.12 

4.75 

4.77 

5.40 

6.05 

6.70 
6.72 

7.35 

8.00     15.80    23.60 

31.40    39.20 1 

jiu 

22 

2.17 

2.82 

3.47 

5.42 

6.07 

7.37 

8.02  |  15.82 

23.62 

31.42  {  39.22! 

ill 

24 

89 

1.54 

2.19 

2.84 

3.49 

4.14 

4.79 

5.44 

6.09 

6.74 

7.39 

8.04  1  15.84 

23.64 

31.44    39.24] 

;i2 

26 

91 

1.56 

2.21 

2.86 

3.51 

4.16 

4.81 

5.46 

6.11 

6.76 

7.41 

8.06  !  15.86 

23.66 

31.46 

39.26  ! 

13 

28 

93 

1.58 

2.23 

2.88 

3.53 

4.18 

4.83 

5.48 

6.13 

6.78 

7.43 

8.08     15.88 

23.68 

31.48 

39.28  1 

14 

lis 

30 
-3F 

95 

1.60 

2.25 

2.90 

3.55 

4.20 

4.85 

5.50 

6.15 

6.80 

7.45 

8.10 

15.90 
15.93 

23.70 
23.73 

31.50 

39.30  ; 

98 

1.63 

2.28 

2.93 

3.58 

4.23 

4.88 

5.53 

6.18 

6.83 

7.48 

8.13 

31.53 

39.33  ! 

il6 

35 

1.00 

1.65 

2.30 

2.95 

3.60 

4.25 

4.90 

5.55 

6.20 

6.85 

7.50 

8.15 

15.95 

23.75 

31.55 

39.35 

17 

37 

1.02 

1.67 

2.32 

2.97 

3.62 

4.27 

4.92 

5.57 

6.22 

6.87 

7.52 

8.17 

15.97 

23.77    31.57 

39.37 

|18 

39 

1.04 

1.69 

2.34 

2.99 

3.64 

4.29 

4.94 

5.59 

6.24 

6.89 

7.54 

8.19 

15.99 

23.79 

31.59 

39.39 ! 

19 

41 

1.06 

1.71 

2.36 

3.01 

3.66 

4.31 

4.96 

5.61 

6.26 

6.91 

7.56 

8.21 

16.01 

23.81 

31.61 

39.41 1 

20 

43 

1.08 

1.73 

2.38 

3.03 

3.68 

4.33 

4.98 

5.63 

6.28 

6.93 

7.58 

8.23 

16.03 

23.83 

31.63 

39.43  i 

121 

46 

1.11 

1.76 

2.41 

3.06 

3.71 

4.36 

5.01 

5.66 

6.31 

6.96 

7.61 

8.26     16.06  j  23.86 

31.66 

39.46  i 

'22 

48 

1.13 

1.78 

2.43 

3.08 

3.73 

4.38 

5.03 

5.68 

6.33 

6.98 

7.63 

8.28 

16.08  1  23.88 

31.68 

39.48  i 

123 

50 

1.15 

1.80 

2.45 

3.10 

3.75 

4.40 

5.05 

5.70 

6.35 

7.00 

7.65 

8.30 

16.10  1  23.90 

31.70 

39.50  | 

124 
J25 

52 
54 

1.17 

1.82 

2.47 

3.12 

3.77 

4.42 

5.07 

5.72 

6.37 

7.02 

7.67 

8.32 

8.34 

16.12    23.92 

31.72 

39.52 

1.19 

1.84 

2.49 

3.14 

3.79 

4.44 

5.09 

5.74 

6.39 

7.04 

7.69 

16.14    23.94 

31.74 

39.54 

126 

56 

1.21 

1.86 

2.51 

3.16 

3.81 

4.46 

5.11 

5.76 

6.41 

7.06 

7.71 

8.36 

16.16    23.96 

31.76 

39.56 

127 

59 

1.24 

1.89 

2.54 

3.19 

3.84 

4.49 

5.14 

5.79 

6.44 

7.09 

7.74 

8.39 

16.19  1  23.99 

31.79 

39.59 

128 

61 

1.26 

1.5*1 

2.56 

3.21 

3.86 

4.51 

5.16 

5.81 

6.46 

7.11 

7.76 

8.41 

16.21    24.01 

31.81 

39.61 

|29 

63 

1.28 

1.93 

2.58 

3.23 

3.88 

4.53 

5.18 

5.83 

6.48 

7.13 

7.78 

8.43 

16.23    24.03    31.83 

39.63 

79 

7©     DOLX^AJFtS. 

Day 
0 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs  3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

Int. 

66 

1.32 

1.98 

2.63 

3.29 

3.95 

4.61 

5.27 

5.93 

6.58 

7.24 

7.90 

15.80  i  23.70 

31.60 

39.50 

1 

2 

68 

1.34 

2.00 

2.66 

3.31 

3.97 

4.63 

5.29 

5.95 

6.61 

7.26 

7.92 

15.82 

23.72 

31.62 

39.52 

2 

4 

70 

1.36 

2.02 

2.68 

3.34' 

3.99 

4.65 

5.31 

5.97 

6.63 

7.29 

7.94 

15.84 

23.74 

31.64    39.54 

3 

7 

72 

1.38 

2.04 

2.70 

3.36 

4.02 

4.67 

5.33 

5.99 

6.65 

7.31 

7.97 

15.87 

23.77 

31.67 

39.57 

4 
~5 

9 

75 

1.40 

2.06 

2.72 

3.38 

4.04 

4.70 

5.35 

5.38 

6.01 
6.03 

6.67 

7.33 

7.99 

15.89 

23.79 

31.69 

39.59 

11 

77 

1.43 

2.08 

2.74 

3.40 

4.06 

4.72 

6.69 

7.35 

8.01 

15.91 

23.81 

31.71 

39.61 

6 

13 

79 

1.45 

2.11 

2.77 

3.42 

4.08 

4.74 

5.40 

6.06 

6.72 

7.37 

8.03 

15.93 

23.83 

31.73 

39.63 

7 

15 

81 

1.47 

2.13 

2.79 

3.45 

4.10 

4.76 

5.42 

6.08 

6.74 

7.40 

8.05  i  15.95 

23.85 

31.75 

39.65 

8 

18 

83 

1.49 

2.15 

2.81 

3.47 

4.13 

4.78 

5.44 

6.10 

6.76 

7.42 

8.08  |  15.98 

23.88 

31.78 

39.68. 

9 

20 

86 

1.51 

2.17 

2.83 

3.49 

4.15 

4.81 

5.46 

6.12 

6.78 

7.44 

8.10     16.00 

23.90 

31.80 
31.82 

39.70 
39.72 

10 

22 

88 

1.54 

2.19 

2.85 

3.51 

4.17 

4.83 

5.49 

6.14 

6.80 

7.46 

8.12 

16.02 

23.92 

11 

24 

90 

1.56 

2.22 

2.87 

3.53 

4.19 

4.85 

5.51 

6.17 

6.82 

7.48 

8.14 

16.04 

23.94 

31.84 

39.74 

12 

26 

92 

1.58 

2.24 

2.90 

3.56 

4.21 

4.87 

5.53 

6.19 

6.85 

7.51 

8.16 

16.06 

23.96 

U.86  1  39.76 

13 

29 

94 

1.60 

2.26 

2.92 

3.58 

4.24 

4.89 

5.55 

6.21 

6.87 

7.53 

8.19 

1.6.09 

23.99  !  31.89  |  39.79  | 

14 
15 

31 

97 

1.62 

2.28 

2.94 

3.60 

4.26 

4.92 

5.57 

6.23 

6.89 

7.55 

8.21 

16.11 

24.01    31.91 

39.81 1 

33 

99 

1.65 

2.30 

2.96 

3.62 

4.28 

4.94 

5.60 

6.25 

6.91 

7.57 

8.23 

16-13 

24.03 

31 .93 

39.83 

16 

35 

1.01 

1.67 

2.33 

2.98 

3.64 

4.30 

4.96 

5.62 

6.28 

6.93 

7.59 

8.25 

16.15 

24.05 

31.95  j  39.85 

17 

37 

1.03 

1.69 

2.35 

3.01 

3.66 

4.32 

4.98 

5.64 

6.30 

6.96 

7.61 

8.27 

16.17 

24.07 

31.97 

39.87 

18 

40 

1.05 

1.71 

2.37 

3.03 

3.69 

4.35 

5.00 

5.66 

6.32 

6.98 

7.64 

8.30 

16.20 

24.10 

32.00 

30.ro 

19 
20 

42 

1.08 

1.73 

2.39 

3.05 

3.71 

4.37 

5.03 

5.68 

6.34 

7.00 

7.66 

8.32 

16.22 

24.12 

32.02 

39.92 

44 

1.10 

1.76 

2.41 

3.07 

3.73 

4.39 

5.05 

5.71 

6.36 

7.02 

7.68 

8.34 

16.24 

24.14  1  32.04 

39.94 

21 

46 

1.12 

1.78 

2.44 

3.09 

3.75 

4.41 

5.07 

5.73 

6.39 

7.04 

7.70 

8.36 

16.26 

24.16  ;  32.06 

39.96 

22 

48 

1.14 

1.80 

2.46 

3.12 

3.77 

4.43 

5.09 

5.75 

6.41 

7.07 

7.72 

8.38 

16.28 

24.18    32.08 

39.98 

23 

50 

1.16 

1.82 

2.48 

3.14 

3.80 

4.45 

5.11 

5.77 

6.43 

7.09 

7.75 

8.40 

16.30 

24.20  |  32.10 

40.00 

24 

53 

1.19 

1.84 

2.50 

3.16 

3.82 

4.48 

5.14 

5.79 

6.45 

7.11 

7.77 

8.43 

16.33 

24.23  !  32.13  j  40.03 

25 

55 

1.21 : 

1.87 

2.52 

3.18 

3.84 

4.50 

5.16 

5.82 

6.47 

7.13 

7.79 

8.45 

16.35 

24.25 

32.15 

40.05 

26 

57 

1.23 

1.89 

2.55 

3.20 

3.86 

4.52 

5.18 

5.84 

6.50 

7.15 

7.81 

8.47 

16.37 

24.27 

32.17 

40.07 

27 

59 

1.25 

1.91 

2.57 

3.23 

3.88 

4.54 

5.20 

5.86 

6.52 

7.18 

7.83 

8.49     16.39 

24.29 

32.1  f 

40.09 

28 

61 

1.27 

1.93 

2.59 

3.25 

3.91 

4.56 

5.22 

5.88 

6.54 

7.20 

7.86 

8.51     16.41 

24.31 

32.21  |  40.11 

29 

64 

1.29 

1.95 

2.61 

3.27 

3.93 

4.59 

5.24 

5.90 

6.56 

7.22 

7.88 

8.54  !  16.44 

24.34 

32.24  '  40.14 

30    DOLXj^ttS. 

80 

Day 

1  Mo. 

2  Mos 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo 

11  Mo. 

1  Yr.  2  Yrs',  ,3  Yrs  [4  Yrs.!5  Yrs 

0 

.int. 

67 

1.33 

2.00 

2.67 

3.33 

4.00 

4.67 

5.33 

0.00 

6.67 

7.33 

8.00     16.00  j  24.00  !  32.00  '40.00 

1 

9 

-J 

69 

1.36 

2.02 

2.69 

3.36 

4.02 

4.69 

5.36 

6.02 

6.69 

7.36 

8.02   |  16.02  1  24.02    32.02    40.02 

2 

4 

71 

1.38 

2.04 

2.71 

3.38 

4.04 

4.71 

5.38 

6.04 

6.71 

7.38 

8.04   ;  16.04 

24.04  .  32.04  j  40.04 

3 

7 

73 

1.40 

2.07 

2.73 

3.40 

4.07 

4.73 

5.40 

6.07 

6.73 

7.40 

8.07   j  16.07 

24.07  j  32.07  i  40.07 

4 

9 

76 

1.42 

2.09 

2.76 

3.42 

4.09 
4.11 

4.76 
~T78 

5.42 
5.44 

6.09 
6.11 

6.76 

7.42 

8.09 

16.09    24.09    32.09  i  40.09 

5 

11 

78 

1.44 

2.11 

2.78 

3.44 

6.78 

7.44 

8.11 

16.11     24.11  j  32.11  j  40.11 

6 

13 

80 

1.47 

2.13 

2.80 

3.47 

4.13 

4.80 

5.47 

6.13 

6.80 

7.47 

8.13 

16.13    24.13  j  32.13    40.13 

7 

16 

82 

1.49 

2.16 

2.82 

3.49 

4.16 

4.82 

5.49 

6.16 

6.S2 

7.49 

8.16 

16.16    24.16  !  32.16   40.16 

8 

18 

84 

1.51 

2.18 

2.84 

3.51 

4.18 

4.84 

5.51 

6.18 

6.84 

7.51 

8.18 

16.18  1  24.18!  32.18    40.48 

9 

20 

87 

1.53 

2.20 

2.87 

3.53 

4.20 

4.87 

5.53 

6.20 

6.87 

7.53 

8.20     1 6.20 

24.20  j  32.20  j  40.20 

10 

22 

89 

1.56 

2.22 

2  89 

3.56 

4.22 

4.89 

5.56 

6.22 

6.89 

7.56 

8.22  i  16.22 

24.22    32.22  1  40.22 

111 

24 

91 

1.58 

2.24 

2.91 

3.58 

4.24 

4.91 

5.58 

6.24 

6.91 

7.58 

8.24  !  16.24    24.24    32.24 

40.24 

12 

27 

93 

1.60 

2.27 

2.93 

3.60 

4.27 

4.93 

5.60 

6.27 

6.93 

7.60 

8.27  :  16.27  !  24.27  !  32.27 

40.27 

13 

29 

9(j 

1.62 

2.29 

2.96 

3.62 

4.29 

4.96 

5.62 

6.29 

6.96 

7.62 

8.29   j  16.29  i  24.29  i  32.29 

40.29  1 

15 

31 

98 

1.64 

2.31 

2.98 

3.64 

4.31 

4.98 

5.64 
5.67 

6.31 

6.98 

7.64 

8.31 
8.33 

16.31 

24.31  j  32.31 
24.33    32.33 

40.31  , 

33 

1.00 

1.67 

2.33 

3.00 

3.67 

4.33 

5.00 

6.33 

7.00 

7.67 

16.33 

40.33  i 

16 

36 

1.02 

1.69 

2.36 

3.02 

3.69 

4.36 

5.02 

5.69 

6.36 

7.02 

7.69 

8.36  J  16.36  |  24.36 

32.36 

40.36  i 

17 

38 

1.04 

1.71 

2.38 

3.04 

3.71 

4.38 

5.04 

5.71 

6.38 

7.04 

7.71 

8.38  |  16.38    24.38 

32.38 

40.3S  ! 

18 

40 

1.07 

1.73 

2.40 

3.07 

3.73 

4.40 

5.07 

5.73 

6.40 

7.07 

7.73 

8.40  i  16.40    24.40 

32.40 

40.40 

19 
20 

42 

1.09 

1.76 

2.42 

3.09 

3.76 

3.78 

4.42 

5.09 

5.76 

5.78 

6.42- 
6.44 

7.09 

7.76 

8.42   j  16.42    24.42 

32.42 

40.42  ! 

44 

1.11 

1.78 

2.44 

3.11 

4.44 

5.11 

7.11 

7.78 

8.44  1  16.44  !  24.44 

32.44 

40.44 

21 

47 

1.13 

1.80 

2.47 

3.13 

3.80 

4.47  ' 

5.13 

5.80 

6.47 

7.13 

7.80 

8.47  |  16.47    24.47 

32.47 

40.47  j 

|22 

.49 

1.16 

1.82 

2.49 

3.16 

3.82 

4.49 

5.16 

5.82 

6.49 

7.16 

7.82 

8.49   !  16.49    24.49 

32.49    40.49 

23 

51 

1.18 

1.84 

2.51 

3.18 

3.84 

4.51 

5.18 

5.84 

6.51 

7.18 

7.84 

8.51   ;  16.51  |  24.51 

32.51    40.51 

24 

53 

1.20 

1.87 

2.53 

3.20 

3.87 

4.53 

5.20 

5.87 

6.53 

7.20 

7.87 

8.53  '  16.53 

24.53 

32.53  !  40.53  1 
32.56    40.56  j 

25 

56 

1.22 

1.89 

2.56 

3.22 

3.89 

4.56 

5.22 

5.89 

6.56 

7.22 

7.89 

8.56  j  16.56 

24.56 

26 

58 

1.24 

1.91 

2.58 

3.24 

3.91 

4.58 

5.24 

5.91 

6.58 

7.24 

7.91 

8.58  i  16.58 

24.58 

32.5S    40.581 

27 

60 

1.27 

1.93 

2.60 

3.27 

3.93 

4.60 

5.27 

5.93 

6.60 

7.27 

7.93 

8.60  J  16.60 

24.60 

32.60  i  40.60  | 

28 

62 

1.29 

1.96 

2.62 

3.29 

3.96 

4,62 

5.29 

5.96 

6.62 

7.29 

7.96 

8.62   |  16.62 

24.62 

32.62    40.62  I 

29 

64 

1.31 

1.98 

2.64 

3.31 

3.98 

4.64 

5.31 

5.98 

6.64 

7.31 

7.98 

8.64  '  16.64 

24.64 

32.64    40.64  i 

81 

SI    DOLLARS. 

[lay1 

1  Mo. 

2  Mos 

3-Mos.l 

4  Mos.; 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.|3  Yrs.4  Yis.  5  Yrs 

jo 

Int. 

68 

1.35 

2.03 

2.70  j 

o.oo    j 

4.05 

4.73 

5.40 

6.08 

6.75 

7.43 

8.10 

16.20    24.30    32.40 

40..50 

1 

2 

70 

1.37 

2.05 

2.72  j 

3.40 

4.07 

4.75 

5.42 

6.10 

6.77 

7.45 

8.12 

16.22 

24.32    32.42 

40.52 

a 

5 

72 

1.40 

2.07 

2.75 

3.42 

4.10 

4.77 

5.45 

6.12 

6.80 

7.47 

8.15 

16.25 

24.35    32.45 

40.55 

3 

7 

74 

1.42 

2.09 

2.77  ' 

3.44 

4.12 

4.79 

5.47 

6.14 

6.82 

7.49 

8.17 

16.27 

24.37  i  32.47 

40.57 

4 

9 

77 

1.44 

2.12 

2.79 

3.47 

4.14 

4.82 

5.49 

6.17 

6.84 

7.52 

8.19 

16.29    24.39 

32.49 

40.59 
40.61 

ft 

11 

79 

1.46 

2.14 

2.81 

3.49 

4.16 

.4.84 

5.51 

6.19 

6.86 

7.54 

8.21 

16.31 

24.41 

32.51 

6 

14 

81 

1.49 

2.16 

2.84 

3.51 

4.19 

4.86 

5.54 

6.21 

6.89 

7.56 

8.24 

16.34 

24.44 

32.54 

40.64  j 

7 

16 

83 

1.51 

2.18 

2.86 

3.53 

4.21 

4.88 

5.56 

6.23 

6.91 

7.58 

8.26 

16.36 

24.46    32.56  j  40.66  i 

8 

18 

86 

1.53 

2.21 

2.88 

3.56 

4.23 

4.91 

5.58 

6.26 

6.93 

7.61 

8.28 

16.38 

24.48 

32.58  I  40.68  ; 

9 

20 

88 

1.55 

2.23 

2.90 

3.58 

4.25 

4.93 

5.60 

6.28 

6.95 

7.63 

8.30 

16.40 

24.50 

32.60  |  40.70  | 

11) 

23 

90 

1.58 

2.25 

2.93 

3.60 

4.28 

4.95 

5.63 

6.30 

6.98 

7.65 

8.33 

16.43 

24.53    32.63  !  40.73 

11 

25 

92 

1.60 

2.27 

2.95 

3.62 

4.30 

4.97 

5.65 

6.32 

7.00 

7.67 

8.35 

16.45 

24.55  j  32.65  j  40.75 

12 

27 

95 

1.62 

2.30 

2.97 

3.65 

4.32 

5.00 

5.67 

6.35 

7.02 

7.70 

8.37 

16.47 

24.57  i  32.67  j  40.77 

13 

29 

97 

1.64 

2.32 

2.99 

3.67 

4.34 

5.02 

5.69 

6.37 

7.04 

7.72 

8.39 

16.49 

24.59  j  32.69  ;  40.79 

14 

32 

99 

1.67 

2.34 

3.02 

3.69 

4.37 

5.04 

5.72 

6.39 

7.07 

7.74 

8.42 

16.52 

24.62  j  32.72 

40.82 

1ft 

34 

1.01 

1.69 

2.36 

3.04 

3.71 

4.39 

5.06 

5.74 

6.41 

7.09 

7.76 

8.44 

16.54 

24.64  !  32.74 

40.84 

Ifi 

36 

1.04 

1.71 

2.39 

3.06 

3.74 

4.41 

5.09 

5.76 

6.44 

7.11 

7.79 

8.46 

16.56 

24.66 

32.76  :  40.86 

17 

38 

1.06 

1.73 

2.41 

3.08 

3.76 

4.43 

5.11 

5.78 

6.46 

7.13 

7.81 

8.48 

16.58 

24.68 

32.78  !  40.88 

18 

41 

1.08 

1.76 

2.43 

3.11 

3.78 

4.46 

5.13 

5.81 

6.48 

7.16 

7.83 

8.51 

16.61 

24.71 

32.81    40.91 

19 

43 

1.10 

1.78 

2.45 

3.13 

3.80 

4.48 

5.15 

5.83 

6.50 

7.18 

7.85 

8.53 

16.63  j  24.73 

32.83  ]  40.93 

20 

45 

1.13 

1.80 

2.48 

3.15 

3.83 

4.50, 

5.18 

5.85 

6.53 

7.20 

7.88 

8.55 

16.65  l  24.75  i  32.85  j  40.95  | 

21 

47 

1.15 

1.82 

2.50 

3.17 

3.85 

4.52 

5.20 

5.87 

6.55 

7.22 

7.90 

8.57 

16.67  124.77!  32.87    40.97 

22 

50 

1.17 

1.85 

2.52 

3.20 

3.87 

4.55 

5.22 

5.90 

6.57 

7.25 

7.92 

8.60 

16.70    24.80  i  32.90  !  41.00 

23 

52 

1.19 

1.87 

2:54 

3.22 

3.89 

4.57 

5.24 

5.92 

6.59 

7.27 

7.94 

8.62 

16.72    24.82  i  32.92  i  41.02  ^ 

24 

54 

!   1.22 

1.89 

2.57 

3.24 

3.92 

4.59 

5.27 

5.94 

6.62 

7.29 
7.31 

7.97 
7.99 

8.64 
8.66 

16.74!  24.84    32.94 

41.041 

2ft 

56 

1.24 

1.91 

2.59 

3.26 

3.94 

4.61 

5.29 

5.96 

6.64 

16.76  i  24.86  !  32.96 

41.06 

26 

59 

1.26 

1.94 

2.61 

3.29 

3.96 

4.64 

5.31 

5.99 

6.66 

7.34 

8.01 

8.69 

16.79  !  24.89 

32.99  i  41.09 

27 

61 

1.28 

1,96 

2.63 

3.31 

3.98 

4.66 

5.33 

6.01 

6.68 

7.36 

8.03 

8.71 

16.81    24.91 

33.01  1  41.11; 

28 

63 

1.31 

1.98 

2.66 

3.33 

4.01 

4.68 

5.36 

6.03 

6.71 

7.38 

8.06 

8.73 

16.83 

24.93 

33.03  141.13 

29 

65 

1.33 

2.00 

2.68 

3.35 

4.03 

4.70 

5.38 

i  6.05 

6.73 

7.40 

8.08 

8.75 

16.85 

24.95    33.05  1  41.15, 
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82 

Ha) 

!  1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos 
4.78 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

1  1  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.;3  Yrs.[4  Yrs  |5  Yrs.. 

(1 

1   Int. 

68 

1.37 

!    2.05 

2.73 

3.42 

4.10 

5.47 

6.15 

6.83 

7.52 

8.20 

16.40  i  24.60 

32.80    41.00 

1 

2 

71 

1.39 

2.07 

2.76 

3.44 

4.12 

4.81 

5.49 

6.17 

6.86 

7.54 

8.22 

16.42    24.62 

32.82    41.02 

2 

5 

73 

1.41 

2.10 

2.78 

3.46 

4.15 

4.83 

5.51 

6.20 

6.88 

7.56 

8.25 

16.45  1  24.65 

32.85    41.05 

3 

7 

75 

1.44 

2.12 

2.80 

3.49 

4.17 

4.85 

5.54 

6.22 

6.90 

7.59 

8.27 

16.47  j  24.67 

32.87  j  41.07 

4 

9 

77 

1.46 

2.14 

2.82 

3.51 

4.19 
4.21 

4.87 
4.90 

5.56 

6.24 

6.92 

7.61 

8.29 

16.49 

24.69 

32.89  '  41.09 

a 

11 

80 

1.48 

2.16 

2.85 

3.53 

5.58 

6.26 

6.95 

7.63 

8.31 

16.51 

24.71 

32.91 

41.11 

6 

14 

82 

1.50 

2.19 

2.87 

3.55 

4.24 

4.92 

5.60 

6.29 

6.97 

7.65 

8.34 

18.54 

24.74 

32.94 

41.14 

7 

16 

84 

1.53 

2.21 

2.89 

3.58 

4.26 

4.94 

5.63 

6.31 

6.99 

7.68 

8.36 

16.56 

24.76 

32.96 

41.16 

8 

18 

87 

1.55 

2.23 

2.92 

3.60 

4.28 

4.97 

5.65 

6.33 

7.02 

7.70 

8.38 

16.58 

24.78 

32.98 

41.18: 

9 
10 

21 
23 

89 

1.57 

2.26 

2.28 

2.94 

3.62 

4.31 
4.33 

4.99 
5.01 

5.67 
5.69 

6.36 

6.38 

7.04 
7.06 

7.72 

8.41 

16.61 

24.81 

33.01 

41.21 

91 

1.59 

2.96 

3.64 

7.74 

8.43 

16.63 

24.83 

33.03  |  41.23  j 

11 

25 

93 

1.62 

2.30 

2.98 

3.67 

4.35 

5.03 

5.72 

6.40 

7.08 

7.77 

8.45 

16.65 

24.85 

33.05  ]  41.25 

12 

27 

96 

1.64 

2.32 

3.01 

3.69 

4.37 

5.06 

5.74 

6.42 

7.11 

7.79 

8.47 

16.67 

24.87 

33.07  1  41.27 

13 

30 

98 

1.66 

2.35 

3.03 

3.71 

4.40 

5.08 

5.76 

6.45 

7.13 

7.81 

8.50 

16.70 

24.90 

33.10  141.30 

14 

32 

1.00 

1.69 

2.37 
2.39 

3.05 

3.74 

4.42 
4.44 

5.10 

5.79 

6.47 

7.15 

7.18 

7.84 

8.52 

16.72 

24.92 

33.12 

41.32; 

15 

34 

1.03 

1.71 

3.08 

3.76 

5.13 

5.81 

6.49 

7.86 

8.54 

16.74 

24.94 

33.14 

41.34 

16 

36 

1.05 

1.73 

2.41 

3.10 

3.78 

4.46 

5.15 

5.83 

6.51 

7.20 

7.88 

8.56 

16.76 

24.96 

33.16 

41.36 

17 

39 

1.07 

1.75 

2.44 

3.12 

3.8( 

4.49 

5.17 

5.85 

6.54 

7.22 

7.90 

8.59 

16.79 

24.99 

33.19 

41-39; 

18 

41 

1.09 

1.78 

2.46 

3.14 

3.8!:' 

4.51 

5.19 

5.88 

6.56 

7.24 

7.93 

8.61 

16.81 

25.01 

33.21 

41.41  ! 

19 

43 

1.12 

1.F0 

2.48 

3.17 

3.85 

4.53 
4.56 

5.22 

5.90 

6.58 

7.27 
7.29 

7.95 

8.63 

16.83 

25.03 

33.23  |  41.43 

20 

46 

1.14 

1.82 

2.51 

3.19 

3.87 

5.24 

5.92 

6.61 

7.97 

8.66 

16.86 

25.06 

33.26  i  41.46 

21 

48 

1.16 

1.85 

2.53 

3.21 

3.90 

4.58 

5.26 

5.95 

6.63 

7.31 

8.00 

8.68 

16.88 

25.08 

33.28  ,  41.48 

22 

50 

1.18 

1.87 

2.55 

3.23 

3.92 

4.60 

5.28 

5.97 

6.65 

7.33 

8.02 

8.70 

16.90 

25.10 

33.30    41.50 

23 

52 

1.21 

1.89 

2.57 

3.26 

3.94 

4.62 

5.31 

5.99 

6.67 

7.36. 

8.04 

8.72 

16.92 

25.12 

33.32    41.521 

[24 
25 

55 

57 

1.23 

1.91 

2.60 

3.28 

3.96 

4.65 

5.33 

6.01 

6.70 

7.38 

8.06 

8.75 

16.95 

25.15 

33.35 

41.55  | 

1.25 

1.94 

2.62 

3.30 

3.99 

4.67 

5.35 

6.04 

6.72 

7.40 

8.09 

8.77 

16.97 

25.17 

33.37 

41.57! 

26 

59 

1.28 

1.96 

2.64 

3.33 

4.01 

4.69 

5.38 

6.06 

6.74 

7.43 

8.11 

8.79 

16.99 

25.19 

33.39  |  41.591 

27 

62 

1.30 

1.98 

2.67 

3.35 

4.03 

4.72 

5.40 

6.08 

6.77 

7.45 

8.13 

8.82 

17.02 

25.22 

33.42    41.62 

28 

64- 

1.32 

2.00 

2.69 

3.37 

4.05 

4.74 

5.42 

6.10 

6.79 

7.47 

8.15 

8.84 

17.04 

25.24 

33.44    41.64 

29 

66 

1.34 

2.03 

2.71 

3.39 

4.08 

4.76 

5.44 

6.13 

6.81 

7.49 

8.18 

8.86 

17.06 

25.26    33.46    41.66 

S3 
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Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos; 

4  Mos.! 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos.! 

3  Mos. 

9  Mos.; 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr.  i 

2  Yrs. '3  Yrs. 4  Yrs. 

5  Yrs. 
41.50 

;  o 

Int. 

69 

1.38  ; 

2.08 

2.77  ' 

3.46 

4.15 

4.84 

5.53  , 

6.23 

6.92 

7.61 

8.30   1 

16.60  !  24.90    33.20 

1 

o 

71 

1.41 

2.10 

2.79 

3.48 

4.17 

4.86 

5.56  1 

6.25 

6.94 

7.63 

8.32 

16.62  j  24.92    33.22 

41.52 

2 

5 

74 

1.43 

2.12 

2.81 

3.50 

4.20 

4.89 

5.58 

6.27 

6.96 

7.65 

8.35 

16.65 

24.95    33.25 

41.55  i 

*> 

1  o 

7 

76 

1.45  1 

2.14 

2.84 

3.53 

4.22 

4.91 

5.60 

6.29 

6.99 

7.68 

8.37 

16.67 

24.97  :  33.27    41.57  ! 

4 
5 

9 

78 

1.48 

2.17 

2.86 

3.55 

4.24 
~T27" 

4.93 
4.96 

5.63 
5.65 

6.32 
6.34 

7.01 
7.03 

7.70 
7.72 

8.39 

8.42 

16.69 
16.72 

24.99  :  33.29 

41.59 
41.62! 

12 

81 

1.50 

2.19 

2.88 

3.57 

25.02  i  33.32 

6 

14 

83 

1.52 

2.21 

2.91 

3.60 

4.29 

4.98 

5.67 

6.36 

7.06 

7.75 

8.44 

16.74 

25.04    33.34 

41.64! 

.  7 

16 

85 

1.54 

2.24 

2.93 

3.62 

4.31 

5.00 

5.69 

6.39 

7.08 

7.77 

8.46 

16.76 

25.06    33.36 

41.66 

j  8 

18 

88 

1.57 

2.26 

2.95 

3.64 

4.33 

5.03 

5.72 

6.41 

7.10 

7.79 

8.48 

16.78  j  25.08  :  33.38 

41.681 

9 

10 

21 
23 

90 

1.59 

2.28 

2.97 

3.67 

4.36 

5.(15 

5.74 

6.43 

7.12 

7.82 

8.51 

16.81  !  25.11  i  33.41 
16.83  |  v5.l8    33.43 

41.71  j 
41.73: 

92 

1.61 

2.31 

3.00 

3.69 

4.38 

5.07 

5.76 

6.46 

7.15 

7.84 

s.53 

111 

25 

95 

1.64 

2.33 

3.02 

3.71 

4.40 

5.10 

5.79 

6.48 

7.17 

7.86 

8.55 

16.85    25.15    33.45    41.75 

12 

28 

97 

1.66 

2.35 

3.04 

3.74 

4.43 

5.12 

5.81 

6.50 

7.19 

7.89 

■8.58 

16.88  '  25.18    33.48    41.78 

13 

30 

99 

1.68 

2.37 

3.07 

3.76 

4.45 

5.14 

5.83 

6.52 

7.22 

7.91 

8.60 

16.90    25.20    33.50    41. 8( 

14 
15 

32 
35 

1.01 

1.71 

2.40 

3.09 

3.78 

4.47 

5.16 

5.86 
5.88 

6.55 

6.57 

7.24 

7.26 

7.93 
7.95 

8.62 
8.65 

16.92    25.22    33.52    41.82] 
16.95  i  25.25    33.55    41.85 

1.04 

1.73 

2.42 

3.11 

3.80 

4.50 

5.19 

16 

37 

1.06 

1.75 

2.44 

3.14 

3.83 

4.52 

5.21 

5.90 

6.59 

7.29 

7.98 

8.67 

16.97    25.27    33.57    41.87! 

17 

39 

1   1.08 

,   1.78 

2.47 

3.16 

3.85 

4.54 

5.23 

5.93 

6.62 

7.31 

8.00 

8.69 

16.99  !  25.29    33.59    41.89 

18 

42 

|   1.11 

1.80 

2.49 

3.18 

3.87 

4.57 

5.26 

5.95 

6.64 

7.33 

8.02 

8.72 

17.02  '  25.32    33.62    41.92 

19 

20 

44 
46 

i   1.13 
!   1.15 

1.82 
1.84 

2.51 

3.20 

3.90 

4.59 

5.2S 
5.30 

5.97 
5.99 

6.66 

7.35 

8.05 

8.74 

17.04  |  25.34  !  33.64 

41.91 

2.54 

3.23 

3.92 

4.61 

6.69 

7.38 

8.07 

».76 

17.06  S  25.36  i  33.66 

41.96 

21 

48 

!   1.18 

1.87 

2.56 

3.25 

3.94 

4.63 

5.33 

6.02 

6.71 

7.40 

8.09 

8.78 

17.08  !  25.38  j  33.68    41.98 

22 

51 

1.20 

i  1.89 

2.58 

3.27 

3.97 

4.66 

5.35 

6.04 

6.73 

7.42 

8.12 

8.81 

17.11    25.41  [33.71    42.01 

23 

53 

1.22 

!  1.91 

2.61 

3.30 

3.99 

4.68 

5.37 

6.06 

6.76 

7.45 

8.14 

8.83 

17.13J  25.43  133.73    42.03 

24 

!25 

55 

I  1.25 

1.94 

2.63 

3.32 

4.01 

4.70 

5.40 

6.09 

6.78 

7.47 

8.16 

8.85 

17.15 

25.45  !  33.75 
zo.48  t  33.78 

42.05 

58 

!   1.27 

!  1.96 

2.65 

3.34 

4.03 

,    4.73 

5.42 

ri.ll 

6.80 

7.49 

8.18 

8.88 

17.18 

42.08 

126 

60 

1   1.29 

1.98 

2.67 

3.37 

4.06 

4.75 

5.44 

6.13 

6.82 

7.52 

8.21 

8.90 

17.20  !  25.50  j  33.80 

42.10 

27 

62 

:  i.3i 

'  2.01 

2.70 

3.39 

4.08 

4.77 

i    5.46 

6.16 

6.85 

7.54 

8.23 

8.92 

17.22    25.52  1  33.82 

42.12; 

28 

65 

1.34 

;  2.03 

2.72 

3.41 

4.10 

4.80 

5.49 

6.18 

6.87 

7.56 

8.25 

8.95 

17.25    25.55    33.85 

42.15  : 

29 

i 

67 

1    1.36 

2.05 

2.74 

::.44 

4.13 

4.82 

5.51 

6.20 

6.89 

7.59 

1  8.28 

8.97 

17.27  1  25.57  1  33.87 

42.17! 

8.4    -UOJ^L^.iiS. 

84 

Day 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos.:7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 
6.30 

10  Mo. 
7.00 

11  Mo. 

Mr.  12  Yrs.|3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

1) 

Int. 

70 

1.40 

2.10 

2.80 

3.50 

4.20     4.90 

5.60 

7.70 

8.40  i  16.80 

25.20  i  83.60 

42.00 

1 

•> 

72 

1.42 

2.12 

2.82 

3.52 

4.22 

4.92 

5.62 

6.32 

7.02 

7.72 

8.42  ;  16.82 

25.22    33.62 

42.02 

•> 

5 

75 

1.45 

2.15 

2.85 

3.55 

4.25 

4.95 

5.65 

6.35 

7.05 

7.75 

8.45  !  16.85 

25.25  !  33.65 

42.05 

3 

7 

77 

1.47 

2.17 

2.87 

3.57 

4.27 

4.97 

5.67 

6.37 

7.07 

7.77 

8.47  i  16.87 

25.27  j  33.67 

42.07  i 

-t 
5 

y 

79 

1.49 

2.19 

2.89 

3.59 

4.29 

4.99 

5.69 
5.72 

6.39 
6.42 

7.09 
7.12 

7.79- 

8.49  |  16.89 
8.52  !  16.92 

25.29  !  38.69 

42.09 

12 

82 

1.52 

2.22 

2.92 

3.62 

4.32 

5.02 

7.82 

25.32    33.72    42.12 

(j 

14 

84 

1.54 

2.24 

2.94 

3.64 

4.34 

5.04 

5.74 

6.44 

7.14 

7.84 

8.54  !  16.94 

25.34    33.74    42.14 

7 

16 

86 

1.56 

2.26 

2.96 

3.66 

4.36     5.06 

5.76 

6.46 

7.16 

7.86 

8.56 

16.96    25.36  |  33.76    42.16 

8 

19 

89 

1.59 

2.29 

2.99 

3.69 

4.39  1  5.09 

5.79 

6.49 

7.19 

7.89 

8.59 

16.99 

25.39  |  33.79  i  42.19 

y 

21 

91 

1.61 

2.31 

3. 01 

3.71 

4.41      5.11 

5.81 

6.51 
6.53 

7.21 

7.23 

7.91 
7.93 

8.61 

17.01 
17.03 

25.41  i  38.81 
25.43  I  53.83 

42.21 

93 

1.63 

2.33 

3.U3 

3.73 

4.43     5.13 

5.83 

8.63 

-i^.23 

11 

26 

96 

1.66 

2.36 

3.06 

3.76 

4.46  '  5.16 

5.86 

6.56 

7.26 

7.96 

8.66 

17.06 

25.46 

33.86  '■  42.26 

12 

28 

98 

1.68 

2.38 

3.08 

3.78 

4.48 

5.18 

5.88 

6.58 

7.28 

7.98 

8.68 

17.08  1  25.48 

33.88  i  42.28 

13 

30 

I'M 

1.70 

2.40 

3.10 

3.80 

4.50 

5.20 

5.90 

6.60 

7.30 

8.00 

8.70 

17.10    25.50 

33.90  j  42.30 

14 

15 

33 

35 

1.03 

1.73 

2.43 

3.13 

3.83 

4.53 

5.23 

5.93 

6.63 
6.65 

7.33 
7.35 

8.03 

8.05 

8.73 

8.75 

17-13  !  25.53    33.93  \  42.33  ; 

1.05 

1.75 

2.45 

3.15 

3.85 

4.55 

5.25 

5.95 

17.15 

25.55  i  33.95 

42.35 

16 

37 

1.07 

1.77 

2.47 

3.17 

3.87 

4.57 

5.27 

5.97 

6.67 

7.37 

"8.07 

8.77 

17.17 

25.57  i  33.97 

42.37 

117 

40 

1.10 

1.80 

2.50 

3.20 

3.90 

4.60 

5.30 

6.00 

6.70 

7.40 

8.10 

8.80 

17.20 

25.60  !  34.00    42.40 

18 

42 

1.12 

1.82 

2.52 

3.22 

3.92 

4.62 

5.32 

6.02 

6.72 

7.42 

8.12 

8.82 

17.22 

25.62  1  34.02    42.42 

Il9 
20 

44 
47 

1.14 

1.84 

2.54 

3.24 

3.94 

4.64 

5.34 

6.04 

6.74 
6.77 

7.44 

8.14 

8.84 

17.24 

25.64    34.04  I  42.44 1 

1.17 

1.87 

2.57 

3.27 

3.97 

4.67 

5.37 

6.07 

7.47 

8.17 

8.87 

17.27 

25.67    34.07    42.47 

El 

4!) 

1.19 

iM 

2.59 

3.29 

3.99 

4.69 

5.39 

6.09 

6.79 

7.49 

8.19 

8.89 

17.29 

25.69    34.09  !  42.49 

•>■> 

51 

1.21 

1.91 

2.61 

3.31 

4.01 

4.71 

5.41 

6.11 

6.81 

7.51 

3.21 

8.91 

17.31 

25.71 

34.11    42.51 

|23 

54 

1.24 

1.94 

2.64 

S.34 

4.04 

4.74 

5.44 

6.14 

6.84 

7.54 

8.24 

8.94 

17.34 

25.74 

34.14    42.54 

24 

25 

56 

58 

1.26 

1.96 

2.66 

3.36 

4.06 

4.76 

4.78 

5.46 

6.16 

6.86 
6.88 

7.56 

7.58 

8.26 

8.96 
8.98 

17.36 
17.38 

25.76 

25.78 

34.16  142.56! 

1.28 

1.98 

2.68 

3.38 

4.08 

5.48 

6.18 

8.28 

34.18 

42.58 

|2(i 

61 

1.31 

2.01 

2.71 

3.41 

4.11 

4.81 

5.51 

6.21 

6.91 

7.61 

8.31 

9.01 

14.41 

25.81 

34.21    42.61 

27 

63 

1.33 

2.03 

2.73 

3.43 

4.13 

4.83 

5.53 

6.23 

6.93 

7.63 

8.33 

9.03 

17.43 

25.83 

34.23    42.68 

28 

65 

1.35 

2.05 

2.75 

3.45 

4.15 

4.85 

5.55 

6.25 

6.95 

7.65 

8.35 

9.05 

17.45 

25.85 

34.25  i  42.65 

29 

68 

1.38 

2.08 

2.78 

3.48 

4.18 

4.88 

5.58 

6.28 

6.98 

7.68 

8.38 

9.08 

17.48 

25.88 

34.28  '  42-68 

85 

85    DOLLAKS. 

Day 

IMo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 
5.67 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr.  2  Yrs  j3  Yrs.J4  Yrs  5  Yrs.j 

0 

Int. 

71 

1.42 

2.13 

2.83 

3.54 

4.25 

4.96 

6.38 

7.08 

7.79 

8.50  ;  17.00  1  25.50 

34.00    42.50  ! 

1 

2 

73 

1.44 

2.15 

2.86 

3.57 

4.27 

4.98 

5.69 

6.40 

7.11 

7.82 

8.52  !  17.02  j  25.52 

34.02  !  42.52 ' 

2 

5 

76 

1.46 

2.17 

2.88 

3.59 

4.30 

5.01 

5.71 

6.42 

7.13 

7.84 

8.55  1  17.05 

25.55 

34.05    42.55 

3 

7 

78 

1.49 

2.20 

2.90 

3.61 

4.32 

5.03 

5.74 

6.45 

7.15 

7.86 

8.57  !  17.07 

25.57 

34.07  ;  42.57  j 

4 
5 

9 
12 

80 
83 

1.51 

1.53 

2.22 

2.93 

3.64 
3.66 

4.34 

5.05 

5.76 

6.47 

7.18 

7.89 

8.59  ;  17.09 

25.59 
25.62 

34.09  "42.59 ' 

2.24 

2.95 

4.37 

5.08 

5.78 

6.49 

7.20 

7.91 

8.62  1  17.12 

34.12  !  42.62 

6 

14 

85 

1.56 

2.27 

2.98 

3.68 

4.39 

5.10 

5.81 

6.52 

7.23 

7.93 

8.64  i  17.14 

25.64 

34.14    42.64 

7 

17 

87 

1.58 

2.29 

3.00 

3.71 

4.42 

5.12 

5.83 

6.54 

7  25 

7.96 

8.67 

17.17 

25.67 

34.17    42.67 

8 

19 

90 

1.61 

2.31 

3.02 

O  fro 
6.io 

4.44 

5.15 

5.86 

6.56 

7.27 

7.98 

8.69 

17.19 

25.69 

34.19    42.69 

9 

21 

92 

1.63 

2.34 

3.05 

3.75 

4.46 

5.17 

5.88 

6.59 

7.30 

8.00 

8.71 

17.21 

25.71 

34.21  !  42.71 

10 

24 

94 

1.65 

2.36 

3.07 

3.78 

4.49 

5.19 

5.90 

6.61 

7.32 

8.03 

8.74 

17.24 

25.74  ;  34.24    42.74 

11 

26 

97 

1.68 

2.38 

3.09 

3.80 

4.51 

5.22 

5.93 

6.63 

7.34 

8.05 

8.76 

17.26 

25.76  i  34.26    42.76 

12 

28 

99 

1.70 

2.41 

3.12 

3.83 

4.53 

5.24 

5.95 

6.66 

7.37 

8.08 

8.78 

17.28 

25.78  !  34.28  i  42.78 

13 

31 

1.02 

1.72 

2.43 

3.14 

3.85 

4.56 

5.27 

5.97 

6.68 

7.39 

8.10 

8.81 

17.31 

25.81  |  34.31    42.81 

14 

33 

1.04 

1.75 

2.46 

3.16 

3.87 

4.58 

5.29 

6.00 

6.71 

7.41 

8.12 

8.83 

17.33 

25.83  |  34.33  j  42.83 

15 

35 

1.06 

1.77 

2.48 

3.19 

3.90 

4.60 

5.31 

6.02 

6.73 

7.44 

8.15 

8.85 

17.35 

25.85    34.35  !  42.85 

16 

38 

1.09 

1.79 

2.50 

3.21 

3.92 

4.63 

5.34 

6.04 

6.75 

7.46 

8.17 

8.88 

17.38 

25.88 

34.38  '  42.88 

17 

40 

1.11 

1.82 

2.53 

3.23 

3.94 

4.65 

5.36 

6.07 

6.78 

7.48 

8.19 

8.90 

17.40 

25.90 

34.40 

42.90 

18 

43 

1.13 

1.84 

2.55 

3.26 

3.97 

4.68 

5.38 

6.09 

6.80 

7.51 

8.22 

8.93 

17.43 

25.93 

34.43 

42.93 

19 

45 

1.16 

1.87 

2.57 

3.28 

3.99 

4.70 

5.41 

6.12 

6.82 

7.53 

8.24 

8.95 

17.45 
17.47 

25.95 

34.45    42.95 

20 

47 

1.18 

1.89 

2.60 

3.31 

4.01 

4.72 

5.43 

6.14 

6.85 

7.56 

8.26 

8.97 

25.97 

34.47  i  42.97 

21 

50 

1.20 

1.91 

2.62 

3.33 

4.04 

4.75 

5.45 

6.16 

6.87 

7.58 

8.29 

9.00     17.50 

26.00    34.50  |  43.00  j 

22 

52 

1.23 

1.94 

2.64 

3.35 

4.06 

4.77 

5.48 

6.19 

6.89 

7.60 

8.31 

9.02  ,  17.52 

26.02 

34.52  !  43.02 

23 

54 

1.25 

1.96 

2.67 

3.38 

4.08 

4.79 

5.50 

6.21 

6.92 

7.63 

8.33 

"9.04  i  17.54 

26.04 

34.54   43.04 

24 

57 

1.28 

1.98 

2.69 
2.72 

3.40 
3.42 

4.11 
4.13 

4.82 
4.84 

5.53 

6.23 

6.94 

7.65 

S.36 

9.07  j  17.57 

26.07    34.57 

43.07 

25 

59 

1.30 

2.01 

5.55 

6.26 

6.97 

7.67 

8.38 

9.09     17.59 

26.09    34.59 

43.09  j 

26 

61 

1.32 

2.03 

2.74 

3.45 

4.16 

4.86 

5.57 

6.28 

6.99 

7.70 

8.41 

9.11  i  17.61 

26.11 

34.61 

43.11  | 

27 

64 

1.35 

2.05 

2.76 

3.47 

4.18 

4.89 

5.60 

6.30 

7.01 

7.72 

8.43 

9.14     17.64 

26.14 

34.64 

43.14! 

28 

66 

1.37 

2.08 

2.79 

3.49 

4.20 

4.91 

5.62 

6.33 

7.04 

7.74 

8.45 

9.16  i  17.66 

26.16 

34.66 

43.16  ! 

29 

68 

1.39 

2.10 

2.81 

3.52 

4.23 

4.93 

5.64 

l  6.35 

7.06 

7.77 

8.48 

9.18  '  17.68 

26.18 

34.68 

43.181; 

B6    DOLLARS. 

8G 

Daj 

0 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  31  os. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

Int. 

72 

1.43 

2.15 

2.87 

3.58 

4.30 

5.02 

5.73 

6.45 

7.17 

7.88 

8.60 

17.20 

25.80 

34.40 

43.00 

1 

2 

74 

1.46 

2.17 

2.89 

3.61 

4.32 

5.04 

5.76 

6.47 

7.19 

7.91 

8.62 

17.22 

25.82 

34.42 

43.02 

2 

5 

76 

1.48 

2.20 

2.91 

3.63 

4.35 

5.06 

5.78 

6.50 

7.21 

7.93 

8.65 

17.25 

25.85 

34.45 

43.05 

3 

7 

79 

1.51 

2.22 

2.94 

3.66 

4.37 

5.09 

5.81 

6.52 

7.24 

7.96 

8.67 

17.27 

25.87 

34.47 

43.07 

4 

10 

81 

1.53 

2.25 

2.96 

3.68 

4.40 

5.11 

5.83 

6.55 

7.26 
7.29 

7.98 
8.00 

8.70 

17.30 

25.90 

34.50 
34.52 

43.10 
43.12 

5 

12 

84 

1.55 

2.27 

2.99 

3.70 

4.42 

5.14 

5.85 

6.57 

8.72 

17.32 

25.92 

6 

14 

86 

1.58 

2.29 

3.01 

3.73 

4.44 

5.16 

5.88 

6.59 

7.31 

8.03 

8.74 

17.34 

25.94 

34.54 

43.14 

to 

1 

17 

88 

1.60 

2.32 

3.03 

3.75 

4.47 

5.18 

5.90 

6.62 

7.33 

8.05 

8.77 

17.37 

25.97 

34.57 

43.17 

8 

19 

91 

1.62 

2.34 

3.06 

3.77 

4.49 

5.21 

5.92 

6.64 

7.36 

8.07 

8.79 

17.39 

25.99 

34.59 

43.19 

9 

22 

93 

1.65 
1.67 

2.37 

3.08 

3.80 

4.52 

5.23 

5.95 

6.67 

7.38 

8.10 

8.82 

17.42 

26.02 

34.62 
34.64 

43.22 
43.24 

10 

24 

96 

2.39 

3.11 

3.82 

4.54 

5.26 

5.97 

6.69 

7.41 

8.12 

8.84 

17.44 

26.04 

11 

26 

98 

1.70 

2.41 

3.13 

3.85 

4.56 

5.28 

6.00 

6.71 

7.43 

8.15 

8.86 

17.46 

26.06  1  34.66 

43.26 

12 

29 

1.00 

1.72 

2.44 

3.15 

3.87 

4.59 

5.30 

6.02 

6.74 

7.45 

8.17 

8.89  !  17.49 

26.09    34.69    43.29 

13 

31 

1.03 

1.74 

2.46 

3.18 

3.89 

4.61 

5.33 

6.04 

6.76 

7.48 

8.19 

8.91     17.51 

26.11  !  34.71  143.31 

14 

33 

1.05 

1.77 

2.48 

3.20 

3.92 

4.63 

5.35 

6.07 

6.78 

7.50 

8.22 
8.24 

8.93  !  17.53 

26.13  !  34.73 

43.33 

|15 

36 

1.08 

1.79 

2.51 

3.23 

H.94 

4.66 

5.38 

6.09 

6.81 

7.53 

8.96 

17.56  |  26.16 

34.76  j  43.36 

16 

38 

1.10 

1.82 

2.53 

3.25 

3.97 

4.68 

5.40 

6.12 

6.83 

7.55 

8.27 

8.98 

17.58    26.18 

34.78  |  43.38 

|17 

41 

1.12 

1.84 

2.56 

3.27 

3.99 

4.71 

5.42 

6.14 

6.86 

7.57 

8.29 

9.01 

17.61 

26.21 

34.81    43.41 

18 

43 

1.15 

1.86 

2.58 

3.30 

4.01 

4.73 

5.45 

6.16 

6.88 

7.60 

8.31 

9.03 

17.63 

26.23 

34.83 

43.43 

19 
20 

45 

1.17 

1.89 

2.60 

3.32 

4.04 

4.75 

5.47 

6.19 

6.90 

7.62 

8.34 
8.36 

9.05 

9.08 

17.65 

26.25 

34.85 

43.45 

48 

1.19 

1.91 

2.63 

3.34 

4.06 

4.78 

5.49 

6.21 

6.93 

7.64 

17.68 

26.28 

34.88 

43.48  1 

21 

50 

1.22 

1.94 

2.65 

3.37 

4.09 

4.80 

5.52 

6.24 

6.95 

7.67 

8.39 

9.10 

17.70 

26.30 

34.90 

43.50 

22 

53 

1.24 

1.96 

2.68 

3.39 

4.11 

4.83 

5.54 

6.26 

6.98 

7.69 

8.41 

9.13 

17.73 

26.33 

34.93 

43.53 

23 

55 

1.27 

1.98 

2.70 

3.42 

4.13 

4.85 

5.57 

6.28 

7.00 

7.72 

8.43 

9.15 

17.75 

26.35 

34.95 

43.55 

24 

57 

1.29 

2.01 

2.72 

3.44 

4.16 

4.87 
4.90 

5.59 

6.31 

7.02 

7.74 

8.46 
8.48 

9.17 
9.20 

17.77 
17.80 

26.37 
26.40 

34.97 
35.00 

43.57 
43.60 

25 

60 

1.31 

2.03 

2.75 

3.46 

4.18 

5.61 

6.33 

7.05 

7.76 

26 

62 

1.34 

2.05 

2.77 

3.49 

4.20 

4.92 

5.64 

6.35 

7.07 

7.79 

8.50 

9.22 

17.82 

26.42 

35.02 

43.62 

27 

65 

1.36 

2.08 

2.80 

3.51 

4.23 

4.95 

5.66 

6.38 

7.10 

7.81 

8.53 

9.25 

17.85 

26.45 

35.05 

43.65 

28 

67 

1.39 

2.10 

2.82 

3.54 

4.25 

4.97 

5.69 

6.40 

7.12 

7.84 

8.55 

9.27 

17.87 

26.47 

35.07 

43.67 

|29 

69 

1.41 

2.13 

2.84 

3.56 

4.28 

4.99 

5.71 

6.43 

7.14 

7.86 

8.58 

*9.29 

17.89 

26.49 

35.09 

43.69 

S7 

87    DOLLARS. 

Day 

IMo 

2  Mos. 

3  Mos.; 

4  Mos. 

5  Mos. 

ii  Mos 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo 

1  Yr.  2  Yrs   3  Yrs  4  Yrs  5  Yrs 

0 

Int. 

73 

1.45 

2.18 

2.90 

3.63 

4.35  -| 

5.08  ! 

5.80 

6.53 

7  25 

7.98  1 

8.70  >  17.40  I  26.10  !  34.80  i  43.50 

1    1 

2 

75 

1.47 

2.20 

2.92 

3.65 

4.37  ' 

5.10 

5.82 

6.55 

7.27 

8.00 

8.72    17.42    26.12    34.82    43.52  1 

2 

5 

77 

1.50 

2.22 

2.95 

3.67 

4.40 

5.12 

5.85 

6.57 

7.30 

8.02 

8.75    17.45  ;  26.15  !  34.85    43.55  j 

3 

7 

80 

1.52 

2.25 

2.97 

3.70 

4.42 

5.15 

5.87 

6.60 

7.32 

8.05 

8.77  |  17.47 

26.17  i  34.87  ;  43.57  | 

4 

10 

82 

1.55 

2.27 

3.00  J 

3.72 

4.45 

5.17 

5.90 

6.62 

7.35 

8.07 

8.80  j  17.50 

26.20  !  34.90 

43.60  1 

5 

12 

85 

1.57 

2.30 

3.02 

3.75 

4.47 

5.20 

5.92 

6.65 

7.37 

8.10  i 

8.82  !  17.52 

26.22 

34.92 

43.62 

6 

15 

87 

1.60 

2.32 

3.05 

3.77 

4.50 

5.22 

5.95 

6.67 

7.40 

8.12 

8.85  ;  17.55 

26.25 

34.95    43.65 

n 

17 

89 

1.62 

2.34 

3.07 

3.79 

4.52 

5.24 

5.97 

6.69 

7.42 

8.14  ' 

8.87  !  17.57 

26.27 

34.97  1  43.67 

8 

19 

92 

1.64 

2.37 

3.09 

3.82 

4.54 

5.27 

5.99 

6.72 

7.44 

8.17 

8.89  j  17.59 

26.29 

34.99    43.69 

9 

22 

94 

1.67 

2.39 

3.12 

3.84 

4.57 

5.29 

6.02 

6.74 

7.47- 

-8.19 

8.92  ;  17.62 

26.32 

35.02  |  43.72  \ 

10 

24 

97 

1.69 

2.42 

3.14 

3.87 

4.59 

5.32 

6.04 

6.77 

7.49 

8.22 

8.94    17.64  1  26.34 

35.04  1  43.74  j 

11 

27 

99 

1.72 

2.44 

3.17 

3.89 

4.62 

5.34 

6.07 

6.79 

7.52 

8.24 

8.97  .]  17.67  i  26.37  !  35.07    43.77  | 

12 

29 

1.02 

1.74 

2.47 

3.19 

3.92 

4.64 

5.37 

6.09 

6.82 

7.54 

8.27 

8.99    17.69    26.39  >  35.09  1  43.79 

13 

31 

1.04 

1.76 

2.49 

3.21 

3.94 

4.66 

5.39 

6.11 

6.84 

7.56 

8.29 

9.01     17.71    26.41  j  35.11    43.81  | 

14 

34 

,     1.06 

1.79 

2.51 

3.24 

3.96 

4.69 

5.41 

6.14 

6.86 

7.59 

8.31 

9.04    17.74  j  26.44    35.14 

43.81 

15 

36 

1.09 

1.81 

2.54 

3.26 

3.99 

4.71 

5.44 

6.16 

6.89 

7.61 

8.34 

9.06  I  17.76  !  26.46  ;  35.16 

43.86  ' 

16 

39 

1.11 

1.84 

2.56 

3.29 

4.01 

4.74 

5.46 

6.19 

6.91 

7.64 

8.36 

9.09 

17.79  |  26.49  i  35.19    43.89 

17 

41 

1.14 

1.86 

2.59 

3.31 

4.04 

4.76 

5.49 

6.21 

6.94 

7.66 

8.39 
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9.35 

18.35 

27.35 
27.38 

36.35 

36.38 

4  5. 3"  5 

38 

1.13 

1.88 

2.63 

3.38 

4.88 

5.63 

6.38 

7.88 

8.63 

9.38 

18.38 

45.38 

16 

40 

1.15 

1.90 

2.65 

3.40 

4.15 

4.90 

5.65 

6.40 

7.15 

7.90 

8.65 

9.40 

18.40 

27.40 

36.40 

45.40 

17 

43 

1.18 

1.93 

2.68 

3.43 

4.18 

4.93 

5.68 

6.43 

7.18 

7.93 

8.68 

9.43 

18.43 

27.43 

36.43 

45.43  ' 

18 

45 

1.20 

1.95 

2.70 

3.45 

4.20 

4.95 

5.70 

6.45 

7.20 

7.95 

8.70 

9.45 

18.45 

27.45    36.45 

45.45 

19 
20 

48 

1.23 

1.98 

2.73 

3.48 

4.23 

4.98 
5.00 

5.73 

6.48 

7.23 

7.98 

8.73 

9.48 

18.48 

27.48    36.48    45.48 

50 

1.25 

2.00 

2.75 

3.50 

4.25 

5.75 

6.50 

7.25 

8.00 

8.75 

9.50 

18.50 

27.50 

36.50 

45.50 

21 

53 

1.28 

2.03 

2.78 

3.53 

4.28 

5.03 

5.78 

6.53 

7.28 

8.03 

8.78 

9.53 

18.53 

27.53 

36.53 

45.53 

22 

55 

1.30 

2.05 

2.80 

3.55 

4.30 

5.05 

-  5.80 

6.55 

7.30 

8.05 

8.80 

9.55 

18.55 

27.55  !  36.55 

45.55 

23 

_58 

1.33 

2.08 

2.83 

3.58 

4.33 

5.08 

5.83 

6.58 

7.33 

8.08 

8.83 

9.58 

18.58 

27.58 

36.58 

45.58 

24 

60 

1.35 

2.10 

2.85 

3.60 

4.35 

4.38 

5.10 
5.13 

5.85 

6.60 

7.35 

8.10 

8.85 

9.60 

18.00 

27.60 
27.63 

36.60 

45.60 

25 

63 

1.38 

2.13 

2.88 

3.63 

5.88 

6.63 

7.38 

8.13 

8.88 

9.63 

18.63 

36.63 

45.63 

26 

65 

1.40 

2.15 

2.90 

3.65 

4.40 

5.15 

5.90 

6.65 

7.40 

8.15 

8.90 

9.65 

18.65 

27.65 

36.65 

45.65 

27 

68 

1.43 

2.18 

2.93 

3.68 

4.43 

5.18 

5.93 

6.68 

7.43 

8.18 

8.93 

9.68 

18.68 

27.68    36.68 

45.6S 

28 

70 

1.45 

2.20 

2.95 

3.70 

4.45 

5.20 

5.95 

6.70 

7.45 

8.20 

8.95 

9.70 

18.70 

27.70    36.70    45.70 

29 

73 

1.48 

2.23 

2.98 

3.73 

4.48 

5.23 

5.98 

6.73 

7.48 

8.23 

8.98 

9.73 

18.73 

27.73  !  36.73  1  45.73 

91 

01    DOLLARS. 

Day 
~0 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Vos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 
9.10 

2  Yrs.!3  Yrsj4  Yrs.fS  Yrs. 

Int. 

76 

1.52 

2.28 

3.03 

3.79 

4.55 

5.31 

6.07 

6.83 

7.58 

8.34 

18.20 

27.30    36.40 

45.50 

1 

3 

78 

1.54 

2.30 

3.06 

3.82 

4.58 

5.33 

6.09 

6.85 

7.61 

8.37 

9.13 

18.23 

27.33    36.43 

45.53 

2 

5 

81 

1.57 

2.33 

3.08 

3.84 

4.60 

5.36 

6.12 

6.88 

7.63 

8.39 

9.15 

18.25 

27.35    36.45 

45.55 

3 

8 

83 

1.59 

2.35 

3.11 

3.87 

4.63 

5.38 

6.14 

6.90 

7.66 

8.42 

9.18 

18.28 

27.38    36.48  |  45.58 

4 

10 

86 

1.62 

2.38 

3.13 

3.89 

4.65 

4.68 

5.41 

6.17 

6.93 

7.68 

8.44 

9.20 

18.30 

27.40  |  36.50 

45.60 

5 

13 

88 

1.64 

2.40 

3.16 

3.92 

5.43 

6.19 

6.95 

7.71 

8.47 

9.23 

18.33 

■A1AS  :  36.53 

45.63 

6 

15 

91 

1.67 

2.43 

3.19 

3.94 

4.70 

5.46 

6.22 

6.98 

7.74 

8.49 

9.25 

18.35 

27.45    36.55 

45.65 

7 

18 

94 

1.69 

2.45 

3.21 

3.97 

4.73 

5.49 

6.24 

7.00 

7.76 

8.52 

9.28 

18.38 

27.48  ;  36.58 

45.68 

8 

20 

96 

1.72 

2.48 

3.24 

3.99 

4.75 

5.51 

6.27 

7.03 

7.79 

8.54 

9.30 

18.40 

27.50  j  36.60 

45.70  l 

9 

23 

99 

1.74 

2.50 

3.26 

4.02 

4.78 

5.54 

6.29 

7.05 

7.81 

8.57 

9.33 

18.43 

27.53    36.63    45.73 

10 

25 

1.01 

1.77 

2.53 

3.29 

4.04 

4.80 

5.56 

6.32 

7.08 

7.84 

8.59 

9.35 

18.45  !  27.55  j  36.65  1  45.75 

11 

28 

1.04 

1.79 

2.55 

3.31 

4.07 

4.83 

5.59 

6.34 

7.10 

7.86 

8.62 

9.38 

18.48    27.58  I  36.68  j  45.7S 

12 

30 

1.06 

1.82 

2.58 

3.34 

4.10 

4.85 

5.61 

6.37 

7.13 

7.89 

8.65 

9.40 

18.50    27.60    36.70  j  45.80 

13 

33 

1.09 

1.85 

2.60 

3.36 

4.12 

4.88 

5.64 

6.40 

7.15 

7.91 

8.67 

9.43 

18.53    27.63  j  36.73  j  45.83 

14 
15 

35 

1.11 

1.87 

2.63 

3.39 

4.15 

4.90 

5.66 

6.42 

7.18 

7.94 

8.70 

9.45 

18.55  1  27.65  !  36.75  ;  45.85 

38 

1.14 

1.90 

2.65 

3.41 

4.17 

4.93 

5.69 

6.45 

7.20 

7.96 

8.72 

9.48 

18.58    27.68  [36.78 

45.88 

16 

40 

1.16 

1.92 

2.68 

3.44 

4.20 

4.95 

5.71 

6.47 

7.23 

7.99 

8.75 

9.50 

18.60    27.70    36.80 

45.90 

17 

43 

1.19 

1.95 

2.70 

3.46 

4.22 

4.98 

5.74 

6.50 

7.25 

8.01 

8.77 

9.53 

18.63 

27.73  !  36.83 

45-93 

18 

46 

1.21 

1.97 

2.73 

3.49 

4.25 

5.01 

5.76 

6.52 

7.28 

8.04 

8.80 

9.56 

18.66 

27.76:36.86 

45.96 

19 

48 

1.24 

2.00 

2.76 

3.51 

4.27 

5.03 

5.79 

6.55 

7.31 

8.06 

8.82 

9.58 

18.68 

27.78    36.88 

45.98 

20 

51 

1.26 

2.02 

2.78 

3.54 

4.30 

5.06 

5.81 

6.57 

7.33 

8.09 

8.85 

9.61 

18.71 

27.81  ,  36.91 

46.01 

21 

53 

1.29 

2.05 

2.81 

3.56 

4.32 

5.08 

5.84 

6.60 

7.36 

8.11 

8.87 

9.63 

18.73    27.83  j  36.93 

46.03 

22 

56 

1.31 

2.07 

2.83 

3.59 

4.35 

5.11 

5.86 

6.62 

7.38 

8.14 

8.90 

9.66 

18.76    27.86  1  36.96  1  46.06 

23 

58 

1.34 

2.10 

2.86 

3.61 

4.37 

5.13 

5.89 

6.65 

7.41 

8.16 

8.92 

9.68 

18.78    27.8S  j  36.98  j  46.08 

24 
25 

61 

1.37 

2.12 

2.88 

3.64 

4.40 

5.16 

5.92 

6.67 

7.43 

8.19 

8.95 

9.71 

18.81    27.91    37.01  |  46.11 

63 

1.39 

2.15 

2.91 

3.67 

4.42 

5.18 

5.94 

6.70 

7.46 

8.22 

8.97 

9.73 

18.83  j  27.93:37.03    46.13 

26 

66 

1.42 

2.17 

2.93 

3,69 

4.45 

5.21 

5.97 

6.72 

7.48 

8.24 

9.00 

9.76 

18.86    27.96  :  37.06 

46.16 

27 

68 

1.44 

2.20 

2.96 

3.72 

4.47 

5.23 

5.99 

6.75- 

7.51 

8.27 

9.02 

9.78 

18.88 

27.98  .  37.08 

46.18 

28 

71 

1.47 

2.22 

2.98 

3.74 

4.50 

5.26 

6.02 

6.77 

7.53 

8.29 

9.05 

9.81 

18.91 

28.01  t  37.11 

46.21 

29 

73 

1.49 

2.25 

3.01 

3.77 

4.52 

5.28 

6.04 

6.80 

7.56 

8.32 

9.07 

9.83 

18.93  ;  28.03  I  37.13    46.23 

< 

^2     DOLLAKS. 

<»2 

Day) 

1  Mo. 

2  Mos. 

:3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos  8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

111  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs.  5  Yrs 

0 

Int. 

77 

1.53 

2.30 

3.07 

3.83 

4.60 

5.37  J  6.13 

6.90 

7.67 

8.43 

9.20 

18.40 

27.60 

36.80  i  46.00 

1 

79 

1.56 

2.33 

3.09 

3.86 

4.63 

5.39  !  6.16 

6.93 

7.69 

8.46 

9.23 

18.43 

27.63 

36.83  j  46.03  1 

2 

5 

82 

1.58 

2.35 

3.12 

3.88 

4.65 

5.42 

6.18 

6.95 

7.72 

8.48 

9.25 

18.45 

27.65 

36.85  1  46.05 

3 

8 

84 

1.61 

2.38 

3.14 

3.91 

4.68 

5.44 

6.21 

6.98 

7.74 

8.51 

9.28 

18.48 

27.68 

36.88 

46.08  | 

4 

10 

87 

1.64 

2.40 

3.17 

3.94 

4.70 

5.47 

6.24 

7.00 

7.77 

8.54 

9.30 

18.50 

27.70 
27.73 

36.90 

46.10  | 

5 

13 

89 

1.66 

2.43 

3.ly 

3.96 

4.73 

5.49 

6.26 

7.03 

7.79 

j  8.56 

9.33 

18.53 

36.93    46.13  j 

6 

15 

92 

1.69 

2.45 

3.22 

3.99 

4.75 

5.52 

6.29 

7.05 

7.82 

8.59 

9.35 

18.55 

27.75 

36.95 

46.15 

7 

18 

95 

1.71 

2.48 

3.25 

4.01 

4.78 

5.55 

6.31 

7.08 

7.85 

8.61 

9.38 

18.58 

27.78 

36.98 

46.18 

8 

20 

97 

1.74 

2.50 

3.27 

4.04 

4.80 

5.57 

6.34 

7.10 

7.87 

8.64 

9.40 

18.60 

27.80 

37.00 

46.20 

9 

1.00 

1.76 

2.53 

3.30 

4.06 

4.83 

5.60 
5.62 

6.36 

7.13 

7.90 
7.92 

8.66 

9.43 

18.63 

27.83 

37.03 

46.23 

10 

20 

1.02 

1.79 

2.56 

3.32 

4.09 

4.86 

6.39 

7.16 

8.69 

9.46 

18.66 

27.86 

37.06 

46.26 

11 

28 

1.05 

1.81 

2.58 

3.35 

4.11 

4.88 

5.65 

6.41 

7.18 

7.95 

8.71 

9.48 

18.68 

27.88 

37.08 

46.28 

12 

31 

1.07 

1.84 

2.61 

3.37 

4.14 

4.91 

5.67 

6.44 

7.21 

7.97 

8.74 

-  9.51 

18.71 

27.91 

37.11 

46.31 

13 

33 

1.10 

1.87 

2.63 

3.40 

4.17 

4.93 

5.70 

6.47 

7.23 

8.00 

8.77 

9.53 

18.73 

27.93 

37.13 

46.33  I 

14 

36 

1.12 

1.89 

2.66 

3.42 

4.19 

4.96 

4.98 

5.72 
5.75 

6.49 

7.26 

8.02 

8.79 

9.56    18.76 

27.96 

37.16 

46.36  ! 

15 

38 

1.15 

1.92 

2.68 

3.45 

4.22 

6.52 

7.28 

8.05 

8.82 

9.58 

18.78 

27.98 

37.18 

46.38 

16 

41 

1.18 

1.94 

2.71 

3.48 

4.24 

5.01 

5.78 

6.54 

7.31 

8.08 

8.84 

9.61 

18.81 

28.01 

37.21 

46.41 

17 

43 

1.20 

1.97 

2.73 

3.50 

4.27 

5.03 

5.80 

6.57 

7.33 

8.10 

8.87 

9.63 

18.83 

28.03 

37.23 

46.43 

18 

46 

1.23 

1.99 

2.76 

3.53 

4.29 

5.06 

5.83 

6.59 

7.36 

8.13 

8.89 

9.66 

18.86 

28.06 

37.26 

46.46 

19 

49 

1.25 

2.02 

2.79 

3.55 

4.32 

5.09 

5.85 

6.62 

7.39 

8.15 

8.92 

9.69 

18.89 

28.09 

37.29 

46.49 

20 

51 

1.28 

2.04 

2.81 

3.58 

4.34 

5.11 

5.88 

6.64 

7.41 

8.18 

8.94 

9.71 

18.91 

28.11 

37.31 

46.51 

21 

54 

1.30 

2.07 

2.84 

3.60 

4.37 

5.14 

5.90 

6.67 

7.44 

8.20 

8.97 

9.74 

18.94 

28.14 

37.34 

46.54 

22 

56 

1.33 

2.10 

2.86 

3.63 

4.40 

5.16 

5.93 

6.70 

7.46 

8.23 

9.00 

9.76 

18.96 

28.16 

37.36 

46.56 

23 

59 

1.35 

2.12 

2.89 

3.65 

4.42 

5.19 

5.95 

6.72 

7.49 

8.25 

9.02 

9.79 

18.99 

28.19 

37.39    46.59 

24 
25 

61 

1.38 

2.15 

2.91 

3.68 

4.45 

5.2] 

5.98 

6.75 

7.51 

8.28 

9.05 

9.81 

19.01 
19.04 

28.21 

28.24 

37.41  1  46.61 

64 

1.41 

2.17 

2.94 

3.71 

-4.47 

5.24 

6.01 

6.77 

7.54 

8.31 

9.07 

9.84 

37.44 

46.64 

26 

66 

1.43 

2.20 

2.96 

3.73 

4.50 

5.26 

6.03 

6.80 

7.56 

8.33 

9.10 

9.86 

19.06 

28.26 

37.46 

46.66 

127 

69 

1.46 

2.22 

2.99 

3.76 

4.52 

5.29 

6.06 

6.82 

7.59 

8.36 

9.12 

9.89 

19.09 

28.29 

37.49 

46.69 

28 

72 

1.48 

2.25 

3.02 

3.78 

4.55 

5.32 

6.08 

6.85 

7.62 

8.38 

9.15 

9.92 

19.12 

28.32 

37.52 

46.72 

29 

74 

1.51 

2.27 

3.04 

3.81 

4.57 

5.34 

6.11 

687 

7.64 

8.41 

9.17 

9.94 

19.14 

2S.34 

37.54 

46.74 

93 

93    JDO-L,-L..^JtiS. 

Jay 

1  Mo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  xMos. 

6Mos.j 

7  Mos  8  Mos. 

9  Mos. 

loMo 

11  Mo. 

1  Yr.  |2  Yrs.| 

3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

Int. 

78 

1.55 

2.33 

3.10  ; 

3.88 

4.65  1 

5.43 

6.20 

6.98 

7.75 

8.53 

9.30 

18.60  1 

27.90  !  37.20 

46.50 

1 

3 

80  i 

1.58 

2.35 

3.13 

3.90 

4.68 

5.45 

6.23  | 

7.00 

7.78 

8.55 

9.33 

18.63 

27.93  j  37.23 

46.53 

2 

5 

83  ; 

1.60 

2.38 

3.15 

3.93 

4.70 

5.48 

6.25   1 

7.03 

7.80 

8.58 

9.35 

18.65 

27.95  1  37.25 

46.55 

3 

8 

85 

1.63 

2.40 

3.18 

3.95 

4.73 

5.50 

6.28 

7.05 

7.83 

8.60 

9.38 

18.68 

27.98    37.28 

46.58 

4 
:~5 

10 

88 ; 

1.65 

2.43 

3.20 
3.23 

3.98 

4.75 

5.53 

6.30 

7.08 

7.85 

8.63 

9.40 

18.70 

28.00 

37.30 

46.60 
"4"6763~ 

90  | 

1.68 

2.45 

4.00 

4.78 

5.55 

6.33 

7.10 

7.88 

8.65 

9.43 

18.73 

28.03 

37.33 

6 

16 

93 

1.71 

2.48 

3.26 

4.03 

4.81 

5.58 

6.36 

7.13 

7.91 

8.68 

9.46 

18.76 

28.06 

37.36 

46.66 

1  7 

18 

96 

1.73 

2.51 

3.28 

4.06 

4.83 

5.61 

6.38 

7.16 

7.93 

8.71 

9.48 

18.78 

28.08 

37.38 

46.68 

8 

21 

98 

1.76 

2.53 

3.31 

4.08 

4.86 

5.63 

6.41 

7.18 

7.96 

8.73 

9.51 

18.81 

28.11 

37.41 

46.71 

i 9 

23 

1,01 

1.78 

2.58 

3.33 

4.11 

4.88 

5.66 
5.68 

6.43 

7.21 

7.98 

8.76 

9.53 

18.83 

28.13 

37.43  •  46.73 

10 

26 

1.03 

1.81 

2.58 

3.36 

4.13 

4.91 

6.46 

7.23 

8.01 

8.78 

9.56 

18.86 

28.16 

37.46  i  46.76 

11 

28 

1.06 

1.83 

2.61 

3.38 

4.16 

4.93 

5.71 

6.48 

7.26 

8.03 

8.81 

9.58 

18.88 

28.18 

37.48 

46.78 

12 

31 

1.09 

1.86 

2.64 

3.41 

4.19 

4.96 

5.74 

6.51 

7.29 

8.06 

8.84 

9.61 

18.91 

28.21 

37.51 

46.81 

13 

34 

1.11 

1.89 

2.66 

3.44 

4.21 

4.99 

5.76  j  6.54 

7.31 

8.09 

8.86 

9.64 

18.94 

28.24  |  37.54 

46.84 

14 

36 

1.14 

1.91 

2.69 

3.46 

4.24 

5.01 
5.04 

5.79  !  6.56 

7.34 

8.11 

8.89 

9.66    18.96 

28.26    37.56  j  46.86 

15 

39 

1.16 

1.94 

2.71 

3.49 

4.26 

5.81  j  6.59 

7.36 

8.14 

8.91 

9.69 

18.99 

28.29  •  37.59  :  46.89 

16 

41 

1.19 

1.96 

2.74- 

3.51 

4.29 

5.06 

5.84  '  6.61 

7.39 

8.16 

8.94 

9.71 

19.01     28.31  137.61  i  46.91 

17 

44 

1.21 

1.99 

2.76 

3.54 

4.31 

5.09 

5.86 

6.64 

7.41 

8.19 

8.96 

9.74 

19.04    28.34 

37.64  .  46.94 

18 

47 

1.24 

2.02 

2.79 

3.57 

4.34 

5.12 

5.89 

6.67 

7.44 

8.22 

8.99 

9.77 

19.07  !  28.37 

37.67    46.97 

19 
20 

49 



52 

1.27 

2.04 

2.82 

3.59 

4.37 
4.39 

5.14 
5.17 

5.92 
5.94 

6.69 

7.47 

8.24 

9.02 

9.79 

19.09  I  28.39 

37.69  !  46.99 

1.29 

2.07 

2.84 

3.62 

6.72 

7.49 

8.27 

9.04 

9.82 

19.12  '28.42 

37.72    47.02 

21 

54 

1.32 

2.09 

2.87 

3.64 

4.42 

5.19 

5.97  1   6.74 

7.52 

8.29 

9.07 

9.84 

19.14 

28.44 

37.74  !  47.04 

22 

57 

1.34 

2.12 

2.89 

3.67 

4.44 

5.22 

5.99     6.77 

7.54 

8.32 

9.09 

9.87 

19.17 

28.47 

37.77 

47.07 

23 

59 

1.37 

2.14 

1    2.92 

3.69 

4.47 

5.24 

6.02     6.79 

7.57 

8.34 

9.12 

9.89 

19.19 

28.49 

37.79 

47.09 

24 

62 

1.40 

2.17 

2.95 

3.72 

4.50 

5.27 
5.30 

6.05  !  6.82 

7.60 

8.37 

9.15 

9.92 

19.22 

28.52    37.82 

47.12 

25 

65 

1.42 

2.20 

2.97 

3.75 

4.52 

6.07  j  6.85 

7.62 

8.40 

9.17 

9.95 

19.25 

28.55  |  37.85  1  47.15 

26 

67 

1.45 

2.22 

3.00 

3.77 

4.55 

5.32 

6.10  !  6.87 

7.65 

8.42 

9.20 

9.97 

19.27  !  28.57  1  37.87 

47.17 

27 

70 

1.47 

2.25 

3.02 

3.80 

4.57 

5.35 

6.12     6.90 

7.67 

8.45 

9.22 

10.00 

19.30 

28.60  j  37.90 

47.20 

28 

72 

1.50 

2.27 

3.05 

3.82 

4.60 

5.37 

6.15  !  6.92 

7.70 

8.47 

9.25 

10.02 

19.32 

28.62  !  37.92 

17.22 

29 

75 

1.52 

2.30 

3.07 

1    3.85 

4.62 

5.40 

6.17  1  6.95 

7.72 

8.50 

9.27 

10.05 

19.35 

28.65  1  37.95 

47.25 

Q4=    DOLLAES. 

94 

Ilaj 

IMo 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  .VI  os. 

6  Mos 

7  Mos. 

8  VI o>. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs.  5  Yrs. 

(1 

Int. 

78 

1.57 

2.35 

3.13 

3.92 

4.70 

5.48 

6.27 

7.05 

7.83 

8.62 

9.40 

18.80 

28.20 

37.60  |  47.00 

1 

o 

SI 

1.59 

2.38 

3.16 

3.94 

4.73 

5.51 

6.29 

7.08 

7.86 

8.64 

9.43 

18.83 

28.23 

37.63  I  47.03 

9 

5 

84 

1.62 

2.40 

3.19 

3.97 

4.75 

5.54 

6.32 

7.10 

7.89 

8.67 

9.45 

18.85 

28.25 

37.65  j  47.05 

R 

8 

S6 

1.65 

2.43 

3.21 

4.00 

4.78 

5.56 

6.35 

7.13 

7.91 

8.70 

9.48 

18.88 

28.28 

37.68    47.08 

4 

10 

89 
91 

1.67 

2.45 

3.24 

4.02 

4.S0 

5.59 

6.37 

7.15 

7.94 

8.72 

9.50 

18.90 
18.93 

28.30 

37.70    47.10 

5 

13 

1.70 

2.48 

3.26 

4.05 

4.83 

5.61 

6.40 

7.18 

7.96 

8.75 

9.53 

28.33 

37.73  1  47.13 

fi 

1(3 

94 

1.72 

2.51 

3.29 

4.07 

4.86 

5.64 

6.42 

7.21 

7.99 

8.77 

9.56 

18.96 

28.36 

37.76    47.16 

7 

18 

97 

1.75 

2.53 

3.32 

4.10 

4.88 

5.67 

6.45 

7.23 

8  02 

8.80 

9.58 

18.98 

28.38 

37.78    47.18 

R 

21 

99 

1.78 

2.56 

3.34 

4.13 

4.91 

5.69 

6.48 

7.26 

8.04 

8.83 

9.61 

19.01 

28.41 

37.81 

47.21 

9 
11) 

24 
26 

1.02 

1.80 

2.59 

3.37 

4.15 

4.94 

5.72 

6.50 

7.29 

8.07 

8.85 

9.64 

19.04 

28.44 

37.84 

47.24 

1.04 

1.83 

2.61 

3.39 

4.18 

4.96 

5.74 

6.53 

7.31 

8.09 

8.88 

9.66 

19.06 

28.46 

37.86  j  47.26 

11 

29 

1.07 

1.85 

2.64 

3.42 

4.20 

4.99 

5.77 

6.55 

7.34 

8.12 

8.90 

9.69 

19.09 

28.49 

37.89  147.29 

V> 

31 

1.10 

1.88 

2.66 

3.45 

4.23 

5.01 

5.80 

6.58 

7.36 

8.15 

8.93 

9.71 

19.11 

28.51 

37.91 

47.31 

13 

34 

1.12 

1.91 

2.69 

3.47 

4.26 

5.04 

5.82 

6.61 

7.39 

8.17 

8.96 

9.74 

19.14 

28.54 

37.94 

47.34 

14 

T5 

37 

1.15 

1.93 

2.72 

3.50 

4.28 

5.07 

5.85 

6.63 

7.42 

8.20 

8.98 

9.77 

19.17 
19.19 

28.57 

37.97 

47.37 

39 

1.18 

1.96 

2.74 

3.53 

4.31 

5.09 

5.88 

6.66 

7.44 

8.23 

9.01 

9.79 

28.59 

37.99  !  47.39 

Ifi 

42 

1.20 

1.98 

2.77 

3.55 

4.33 

5.12 

5.90 

6.68 

7.47 

8.25 

9.03 

9.82 

19.22 

28.62 

38.02    47.42 

17 

44 

1.23 

2.01 

2.79 

3.58 

4.36 

5.14 

5.93 

6.71 

7.49 

8.28 

9.06 

9.84 

19.24 

28.64 

38.04 

47.44 

18 

47 

1.25 

2.04 

2.82 

3.60 

4.39 

5.17 

5.95 

6.74 

7.52 

8.30 

9.09 

9.87 

19.27 

28.67 

38.07 

47.47 

19 

50 

1.28 

2.06 

2.85 

3.63 

4.41 

5.20 

5.98 

6.76 

7.55 

8.33 

9.11 

9.90 

19.30 
19.32 

28.70 

38.10    47.50 

20 

52 

1.31 

2.09 

2.87 

3.66 

4.44 

5.22 

6.01 

6.79 

7.57 

8.36 

9.14 

9.92 

28.72 

38.12 

47.52 

81 

55 

1.33 

2.12 

2.90 

3.68 

4.47 

5.25 

6.03 

6.82 

7.60 

8.38 

9.17 

9.95 

19.35 

28.75 

38.15 

47.55 

22 

57 

1.36 

2.14 

2.92 

3.71 

4.49 

5.27 

6.06 

6.84 

7.62 

8.41 

9.19 

9.97 

19.37 

28.77 

38.17 

47.57 

23 

60 

1.38 

2.17 

2.95 

3.73 

4.52 

5.30 

6.08 

6.87 

7.65 

8.43 

9.22 

10.00 

19.40 

28.80 

38.20 

47.60 

24 

63 

1.41 

2.19 

2.98 

3.76 

4.54 

5.33 
5.35 

6.11 
6.14 

6.89 

7.68 

8.46 

9.24 

10.03 

19.43 

28.83 

38,23 

47.63 

|25 

65 

1.44 

2.22 

3.00 

3.79 

4.57 

6.92 

7.70 

8.49 

9.27 

10.05  ;  19.45 

28.85 

38.25 

47.65 

26 

68 

1.46 

2.25 

3.03 

3.81 

4.60 

5.38 

6.16 

6.95 

7.73 

8.51 

9.30 

10.08  j  19.48 

28.88 

38.2S 

47.68 

127 

71 

1.49 

2.27 

3.06 

3.84 

4.62 

5.41 

6.19 

6.97 

7.76 

8.54 

9.32 

10.11  j  19.51 

28.91 

38.31 

47.71 

|28 

73 

1.51 

2.30 

3.08 

3.86 

4.65 

5.43 

6.21 

7.00 

7.78 

8.56 

9.35 

10.13  |  19.53 

28.93 

38.33 

47.73 

[29 

76 

1.54 

2.32 

3.11 

3.89 

4.67 

5.46 

6.24 

7.02 

7.81 

8.59 

9.37 

10.16  1  19.56 

28.96 

38.36 

47.76 

-i 

95 
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Day 

IMo 

2  Mos. 

3  Mot, 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  31  os. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo 

1  Yr. 

2  Yrs 

3  Yrs.  4  Yrs.  5  Yrs. 

0 

Int. 

79 

1.58 

2.38 

3.17 

3.96 

4.75 

5.54 

6.33 

7.13 

7.92 

8.71 

9.50 

19.00 

28.50 

38.00    47.50 

1 

3 

82 

1.61 

2.40 

3.19 

3.98 

4.78 

5.57 

6.36 

7.15 

7.94 

8.73 

9.53 

19.03 

28.53 

38.03  \  47.53 

9 

5 

84 

1.64 

2.43 

3.22 

4.01 

4.80 

5.59 

6.39 

7.18 

7.97 

8.76 

9.55 

19.05 

28.55 

38.05  :  47.55 

3 

8 

87 

1.66 

2.45 

3.25 

4.04 

4.83 

5.62 

6.41 

7.20 

8.00 

8.79 

9.58 

19.08 

28.58 

3S.081  47.58 

4 

11 

90 

1.69 

2.48 

3.27 

4.06 

4.86 

5.65 

6.44 

7.23 

8.02 

8.81 

9.61 

1941 

28.61. 

38.11    47.61 ; 

5 

13 

92 

1.72 

2.51 

3.30 

4.09 

4.88 

5.67 

6.47 

7.26 

8.05 

8.84 

9.63 

19.13 

28.63 

38.13  !  47.63 

fi 

16 

95 

1.74 

2.53 

3.33 

4.12 

4.91 

5.70 

6.49 

7.28 

8.08 

8.87 

9.66 

19.16 

28.66 

38.16    47.66 

7 

18 

98 

1.77 

2.56 

3.35 

4.14 

4.93 

5.73 

6.52 

7.31 

8  10 

8.89 

9.68 

19.18 

28.68 

38.18   47.68 

8 

21 

1.00 

1.79 

2.59 

3.38 

4.17 

4.96 

5.75 

6.54 

7.34 

8.13 

8.92 

9.71 

19.21 

28.71 

38.21  !  47.71 

9 

24 

1.03 

1.82 

2.61 

.  3.40 

4.20 

4.99 

5.78 

6.57 

7.36 

8.15 

8.95 

9.74 

19.24 

19.26 

28.74 

38.24  ;  47.74 

10 

26 

1.06 

1.85 

2.64 

3.43 

4.22 

5.01 

5.81 

6.60 

7.39 

8.18 

8.97 

9.76 

28.76 

38.26    47.76) 

11 

29 

1.08 

1.87 

2.67 

3.46 

4.25 

5.04 

5.83 

6.62 

7.42 

8.21 

9.00 

9.79 

19.29 

28.79 

38.29    47.79 

1° 

32 

1.11 

1.90 

2.69 

3.48 

4.28 

5.07 

5.86 

6.65 

7.44 

8.23 

9.03 

9.82 

19.32 

28.82 

3S.32    47.82 

18 

34 

1.13 

1.93 

2.72 

3.51 

4.30 

5.09 

5.88 

6.68 

7.47 

8.26 

9.05 

9.84 

19.34 

28.84 

38.34    47.84 

14 
T5 

37 

1.16 

1.95 

2.74 

3.54 

4.33 

5.12 

5.91 

6.70 

7.49 

8.29 

9.08 

9.87 
9.90 

19.37 

28.S7 

38.37  ;  47.87 

40 

1.19 

1.98 

2.77 

3.56 

4.35 

5.15 

5.94 

6.73 

7.52 

8.31 

9.10 

19.40 

28.90 

38.40    47.90 

16 
IT 

42 

1.21 

2.01 

2.80 

3.59 

4.38 

5.17 

5.96 

6.76 

7.55 

8.34 

9.13 

9.92 

19.42 

28.92 

38.42  !  47.92 

45 

1.24 

2.03 

2.82 

3.62 

4.41 

5.20 

5.99 

6.78 

7.57 

8.37 

9.16 

9.95 

19.45 

28.95 

38.45  [47.95 

18 

48 

1.27 

2.06 

2.85 

3.64 

4.43 

5.23 

6.02 

6.81 

7.60 

8.39 

9.18 

9.98 

19.48 

28.98 

38.48    47.98 

19 
30 

-50 

1.29 

2.08 

2.88 

3.67 

4.46 

5.25 

6.04 

6.83 

7.63 

8.42 

9.21 

10.00 

19.50 

29.00 

38.50    48.00 

53 

1.32 

2.11 

2.90 

3.69 

4.49 

5.28 

6.07 

6.86 

7.65 

8.44 

9.24 

10.03 

19.53 

29.03 

38.53    48.03 

■'1 

55 

1.35 

2.14 

2.93 

3.72 

4.51 

5.30 

6.10 

6.89 

7.68 

8.47 

9.26 

10.05 

19.55 

29.05 

38.55 

48.05 

00 

58 

1.37 

2.16 

2.96 

3.75 

4.54 

5.33 

6.12 

6.91 

7.71 

8.50 

9.29 

10.08 

19.58 

29.08 

38.58 

4S.08 

*>$ 

61 

1.40 

2.19 

2.98 

3.77 

4.57 

5.36 

6.15 

6.94 

7.73 

8.52 

9.32 

10.11 

19.61 

29.11 

38.61 

48.11 

24 

63 

1.43 

2.22 

3.01 

3.80 

4.59 

5.38 
5.41 

6.18 

6.97 

7.76 

8.55 

9.34 

10.13 

19.63 

29.13 
29.16 

38.63    48.13 

?»5 

66 

1.45 

2.24 

3.03 

3.83 

4.62 

6.20 

6.99 

7.78 

8.58 

9.37 

10.16 

19.66 

38.66    48.1ti 

•>!! 

69 

1.48 

2.27 

3.06 

3.85 

4.64 

5.44 

6.23 

7.02 

7.81 

8.60 

9.39 

10.19  1  19.69 

29.19 

38.69 

48.19 

■>7 

71 

1.50 

2.30 

3.09 

3.88 

4.67 

5.46 

6.25 

7.05 

7.84 

8.63 

9.42 

10.21  1  19.71 

29.21 

38.71 

48.21 

•>Q 

74 

1.53 

2.32 

3.11 

3.91 

4.70 

5.49 

6.28 

7.07 

7.86 

8.66 

9.45 

10.24  j  19.74 

29.24 

38.74 

4S.24 

1         1 

29.1 

77 

1.56 

2.35  1 

3.14 

3.93 

4.72 

5.52 

6.31 

7.10 

7.89 

8.68 

9.47 

10.27  '  19.77 

29.27 

3S.77 

48.27 

i 
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96 

Da) 

|  1  Mo. 

|2  Mos. 

!3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos, 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0 

lut. 

80 

|  1.60 

2.40 

3.20 

4.00 

4.80 

5.60 

6.40 

7.20 

8.00 

8.80 

9.60 

19.20 

28.80 

38.40 

48.00 

1 

3 

b6 

l   1.63 

2.43 

3.23 

4.03 

4.83 

5.63 

6.43 

7.23 

8.03 

8.83 

9.63 

19.23 

28.83 

38.43 

48.03 

■) 

5 

85 

1.65 

2.45 

3.25 

4.05 

4.85 

5.65 

6.45 

7.25 

8.05 

8.85 

9.65 

1 9.25 

28.85 

38.45 

48.05 

3 

8 

88 

1.68 

2.48 

3.28 

4.08 

4.88 

5.68 

6.48 

7.28 

8.08 

8.88 

9.68 

19.28 

28.88 

38.48 

48.08 

4 

11 

91 

1.71 

2.51 

3.31 

4.11 

4.91 

5.71 

6.51 

7.31 

8.11 

8.91 

9.71 

19.31 
19.33 

28.91 
28.93 

38.51 

48.11 

0 

13 

93 

1.73 

2.53 

3.33 

4.13 

4.93 

5.73 

6.53 

7.33 

8.13 

8.93 

9.73 

38.53 

48.13 

6 

1G 

96 

1.76 

2.56 

3.36 

4.16 

4.96 

5.76 

6.56 

7.36 

8.16 

8.96 

9.76 

19.36 

28.96 

38.56 

48.16 

7 

19 

99 

1.79 

2.59 

3.39 

4.19 

4.99 

5.79 

6.59 

7.39 

8.19 

8.99 

9.79 

19.39 

28.99 

38.59 

48.19 

8 

21 

1.01 

1.81 

2.61 

3.41 

4.21 

5.01 

5.81 

6.61 

7.41 

8.21 

9.01 

9.81 

19.41 

29.01 

38.61 

48.21 

9 

24 

1.04 

1.84 

2.64 

3.44 

4.24 

5.04 

5.84 
5.87~ 

6.64 
6.67 

7.44 
7.47 

8.24 

9.04 

9.84 

19.44 
19.47 

29.04 

38.64 

48.24 

10 

27 

1.07 

1.87 

2.67 

3.47 

4.27 

5.07 

8.27 

9.07 

9.87 

29.07 

38.67 

48.27 

11 

29 

1.09 

1.89 

2.69 

3.49 

4.29 

5.09 

5.89 

6.69 

7.49 

8.29 

9.09 

9.89 

19.49 

29.09 

38.69 

48.29 

12 

32 

1.12 

1.92 

2.72 

3.52 

4.32 

5.12 

5.92 

6.72 

7.52 

8.32 

9.12 

9.92 

19.52 

29.12 

38.72 

48.32 

13 

35 

1.15 

1.95 

2.75 

3.55 

4.35 

5.15 

5.95 

6.75 

7.55 

8.35 

9.15 

9.95 

19.55 

29.15 

38.75 

48.35 

15 

37 

1.17 

1.97 

2.77 

3.57 

4.37 

5.17 

5.97 

6.77 

7.57 
7.60 

8.37 

9.17 

9.97 
10.00 

19.57 

29.17 

38.77 

48.37 

40 

1.20 

2.00 

2.80 

3.60 

4.40 

5.20 

6.00 

6.80 

8.40 

9.20 

19.60 

29.20 

38.80 

48.40 

1G 

43 

1.23 

2.03 

2.83 

3.63 

4.43 

5.23 

6.03 

6.83 

7.63 

8.43 

9.23 

10.03 

19.63 

29.23 

38.83 

48.43 

17 

45 

1.25 

2.05 

2.85 

3.65 

4.45 

5.25 

6.05 

6.85 

7.65 

8.45 

9.25 

10.05 

19.65 

29.25 

38.85 

48.45 

18 

48 

1.28 

2.08 

2.88 

3.68 

4.48 

5.28 

6.08 

6.88 

7.68 

8.48 

9.28 

10.08 

19.68 

29.28    38.88 

48.48 

19 

51 

1.31 
1.33 

2.11 

2.91 

3.71 

4.51 

5.31 

6.11 

6.91 

7.71 

8.51 

9.31 

10.11 

19.71 

29.31 

38.91 

48.51 

20 

53 

2.13 

2.93 

3.73 

4.53 

5.33 

6.13 

6.93 

7.73 

8.53 

9.33 

10.13 

19.73 

29.33 

38.93 

48.53 

21 

5G 

1.36 

2.16 

2.96 

3.76 

4.56 

5.36 

6.16 

6.96 

7.76 

8.56 

9.36 

10.16 

19.76 

29.36 

38.96 

48.56 

'22 

59 

1.39 

2.19 

2.99 

3.79 

4.59 

5.39 

6.19 

6.99 

7.79 

8.59 

9.39 

10.19 

19.79 

29.39 

38.99 

48-59 

23 

61 

1.41 

2.21 

3.01 

3.81 

4.61 

5.41 

6.21 

7.01 

7.81 

8.61 

9.41 

10.21 

19.81 

29.41  1  39.01 

48.61 

24 
25 

64 

1.44 

2.24 

3.04 

3.84 

4.64 

5.44 

6.24 

6.27 

7.04 
7.07 

7.84 
7.87 

8.64 

9.44 

10.24 
10.27 

19.84 
19.87 

29.44 
29.47 

39.04 

48.64 

67 

1.47 

2.27 

3.07 

3.87 

4.67 

5.47 

8.67 

9.47 

39.07 

48.67 

126 

69 

1.49 

2.29 

3.09 

3.89 

4.69 

5.49 

6.29 

7.09 

7.89 

8.69 

9.49 

10.29 

19.89 

29.49  !  39.09 

48.69 

27 

72 

1.52 

2.32 

3.12 

3.92 

4.72 

5.52 

6.32 

7.12 

7.92 

8.72 

9.52 

10.32 

19.92 

29.52  !  39.12 

48.72 

'28 

75 

1.55 

2.35 

3.15 

3.95 

4.75 

5.55 

6.35 

7.15 

7.95 

8.75 

9.55 

10.35 

19.95 

29.55  i  39.15 

48.75 

|29 

77 

1.57 

2.37 

3.17 

3.97 

4.77 

5.57 

6.37 

7.17 

7.97 

8.77 

9.57 

10.37 

19.97 

29.57  1  39.17 

48.77 

97 

97    DOLLARS. 

Day 
0 

1  Mo.  : 

2  Mos. 

3  Mos.4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr.   2  Yrs.  3  Yrs.  14  Yrs. 

5  Yrs. 

Int.    I 

81   ! 

1.62 

2.43     3.23 

4.04 

4.85 

5.66 

6.47 

7.28 

8.08 

8.89 

9.70 

19.40    29.10    38.80 

48.50 

1 

3 

84 

1.64 

2.45  ':  3.26 

4.07 

4.88 

5.69 

6.49 

7.30 

8.11 

8.92 

9.73 

19.43  1  29.13 

38.83 

48.53; 

2 

5 

86 

1.67 

2.48     3.29 

4.10 

4.90 

5.71 

6.52 

7.33 

8.14 

8.95 

9.75 

19.45    29.15 

38.85 

48.55 

3 

8 

89 

1.70 

2.51  !  3.31 

4.12 

4.93 

5.74 

6.55 

7.36 

8.16 

8.97 

9.78 

19.48:29.18 

38.88 

48:58 

4 

11 

92 

1.72 

2.53     3.34 

4.15 

4.96 

5.77 

6.57 

7.38 

8.19 

9.00 

9.81 

19.51  I  29.21 

38.91 

48.61 

5 

13 

94 

1.75 

2.56     3.37 

4.18 

4.98 

5.79 

6.60 

7.41 

8.22 

9.03 

9.83 

19.53  129.23 

38.93 

48.63 

6 

10 

97 

1.78 

2.59  !  3.40 

4.20 

5.01 

5.82 

6.63 

7.44 

8.25 

9.05 

9.S6 

19.56  !  29.26 

38.96 

48.66 

7 

19 

1.00 

1.81 

2.61     3.42 

4.23 

5.04 

5.85 

6.66 

7.46 

8.27 

9.08 

9.89  1  19.59  '  29.29    38.99 

48.69 

8 

22 

1.02 

183 

2.64  ■  3.45 

4.26 

5.07 

5.87 

6.68 

7.49 

8.30 

9.11 

9.92    19.62  j  29.32    39.02 

48.72 

9 

lo 

24 

1.05 

1.86 
1.89 

2.67     3.48 
2.69     3.50 

4.28 

5.09 

5.90 

6.71 

7.52 

8.33 

9.13 

9.94  !  19.64    29.34    39.04 

48.74 

27 

1.08 

4.31 

5.12 

5.93 

6.74 

7.54 

8.35 

9.16 

9.97    19.67    29.37  '■  39.07 

48.77 

11 

30 

1.10 

1.91 

2.72     3.53 

4.34 

5.15 

5.95 

6.76 

7.57 

8.38 

9.19 

10.00  i  19.70    29.40  1  39.10 

48.80 

12 

32 

143 

1.94 

2.75     3.56 

4.37 

5.17 

5.98 

6.79 

7.60 

8.41 

9.22 

10.02  ;  19.72    29.42  |  39.12 

48.82 

13 

35 

1.16 

1.97 

2.78  1  3.58 

4.39 

5.20 

6.01 

6.82 

7.63 

8.43 

9.24 

10.05  ;  19.75 

29.45  i  39.15 

48.85 

14 
15 

38 

1.19 

1.99 

2.80  J  3.61 

4.42 

5.23 

6.04 

6.84 

7.65 

8.46 

9.27 

10.08  |  19.78 

29.48    39.18    48.88 

40 

1.21 

2.02 

2.83  !  3.64 

4.45 

5.25 

6.06 

6.87 

7.68 

8.49 

9.30 

10.10 

19.80 

29.50  j  39.20  |  48.90 

16 

43 

1.24 

2.05 

2.86     3.66 

4.47 

5.28 

6.09 

6.90 

7.71 

8.51 

9.32 

10.13 

19.83 

29.53    39.23    48.93 

17 

46 

1.27 

2.07 

2.88     3.69 

4.50 

5.31 

6.12 

6.92 

7.73 

8.54 

9.35 

10.16 

19.86    29.56  |  39.26    48.96  ' 

18 

49 

1.29 

2.10 

2.91  1  3.72 

4.53 

5.34 

6.14 

6.95 

7.76 

8.57 

9.38 

10.19 

19.89  ;  29.59    39.29  ;  48.99 

19 
20 

51 

1.32 

2.13 

2.94     3.75 

4.55 

5.36 

6.17 

6.98 

7.79 

8.60 

9.40 

10.21    19.91    29.61    39.31  1 49.01 

54 

1.35 

2.16 

2.96  :  3.77 

4.58 

5.39 

6.20 

7.01 

7.81 

8.62 

9.43 

10.24  !  19.94  :  29.64 

39.34  j  49.04 

21 

57 

1.37 

2.18 

2.99  !  3.80 

4.61 

5.42 

6.22 

7.03 

7.84 

8.65 

9.46 

10.27    19.97  ;  29.67    39.37 

49.07 ; 

22 

59 

1.40 

2.21 

3.02     3.83 

4.63 

5.44 

6.25 

7.06 

7.87 

8.68 

9.48 

10.29  i  19.99:29.69    39.39 

49.09 

23 

62 

1.43 

2.24 

3.04     3.85 

4.66 

5.47 

6.28 

7.09 

7.89 

8.70 

9.51 

10.32  !  20.02  ;  29.72  !  39.42    49.12  j 

21 
25 

65 

1.46 

2.26 

3.07  ;  3.88 

4.69 
4.72 

5.50 
5.52 

6.31 
6.33 

7.11 

7.92 

8.73 

9.54 
9.57 

10.35    20.05;  29.75    39.45  |  49.15 

67 

1.48 

2.29 

3.10     3.91 

7.14 

7.95 

8.76 

10.37    20.07  !  29.77  !  39.47 

49.17 

2G 

70 

1.51 

2.32 

3.13     3.93 

4.74 

5.55 

6.36 

7.17 

7.98 

8.78 

9.59 

10.40  i  20.10!  29.80  !  39.50 

49.20  i 

27 

73 

1.54 

2.34 

3.15     3.96 

4.77 

5.58 

6.39 

7.19 

8.00 

8.81 

9.62 

10.43  !  20.13  i  29.83    39.53 

49.23  i 

128 

75 

1,56 

2.37 

3.18     3.99 

4.80 

5.60 

6.41 

7.22 

8.03 

8.84 

9.65 

10.45  1  20.15  1  29.85  1  39.55 

49.25 

|29 

78 

1.59 

2.40 

3.21     4.01 

4.82 

[   5.63 

6.44 

7.25 

8.06 

8.86 

9.67 

10.48  '  20.18  1  29.88  1  39-58 

49.28 

98    DOLLARS. 

98 

Daj 

1  1  Mo 

2  Mos.  3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos.  7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10,Mo. 

1 1  Mo. 

1  Yr.   2  Yrs  3  Yrs. 

4  Yrs. 
39.20 

5  :Yrs. 

0 

Int. 

82 

1.63 

2.45 

3.27 

4.08 

4.90 

5.72 

6.53 

7.35 

8.17 

8.98 

9.80 

19.60 

29.40 

49.00 

1 

3 

84 

1.66 

2.48 

3.29 

4.11 

4.93 

5.74 

6.56 

7.38. 

8.19 

9.01       9.83 

19.63 

29.43 

39.23 

49.03 

I  2 

5 

87 

1.69 

2.50 

3.32 

4.14 

4.95 

5.77 

6.59 

7.40 

8.22 

9.04 

9.85 

19.65 

29.45 

39.25 

49.05 

3 

8 

90 

1.72 

2.53 

3.35 

4.17 

4.98 

5.80 

6.62 

7.43 

8.25 

9.07 

9.88 

19.68  !  29.48 

39.28 

49.08 

4 

11 

93 

1.74 

2.56 

3.38 

4.19 

5.01 

5.83 

5.85 

6.64 

7.46 

8.28 

9.09 

9.91 

19.71 

29.51 

39.31 

49.11 
49.14 

•  5 

14 

95 

1.77 

2.59 

3.40 

4.22 

5.04 

6.67 

7.49 

8.30 

9.12 

9.94 

19.74 

29.54 

39.34 

i   6 

16 

98 

1.80 

2.61 

3.43 

|    4.25 

5.06     5.88 

6.70 

7.51 

8.33 

9.15 

9.96 

19.76 

29.56 

39.36 

49.16 

7 

19 

1.01 

1.82 

2.64 

3.46 

4.27 

5.09  '  5.91 

6.72 

7.54 

8.36 

9.17 

9.99 

19.79 

29.59 

39.39 

49.19 

8 

22 

1.03 

1.85 

2.67 

3.48 

4.30 

5.12 

5.93 

6.75 

7.57 

8.38 

9.20 

10.02 

19.82 

29.62 

39.42 

49.22 

9 

25 

1.06 

1.88 

2.70 

3.51 

4.33 

5.15 

5.96 

6.78 

7.60 

8.41 

9.23 

10.05 

19.85 

29.65 

39.45 
39.47 

49.25 

10 

27 

1.09 

1.91 

2.72 

3.54 

4.36 

5.17 

5.99 

6.81 

7.62 

8  44 

9.26 

10.07 

19.87 

29.67 

49.27 

11 

30 

1.12 

1.93 

2.75 

3.57 

4.38 

5.20 

6.02 

6.83 

7.65 

8.47 

9.28 

10.10  [  19.90 

29.70 

39.50 

49.30 

12 

33 

1.14 

1.96 

2.78 

3.59 

4.41 

5.23 

6.04 

6.86 

7.68 

8.49 

9.31 

10.13    19.93 

29.73 

39.53 

49.33 

13 

35 

1.17 

1.99 

2.80 

3.62 

4.44 

5.25 

6.07 

6.89 

7.70 

8.52 

9.34 

10.15 

19.95 

29.75 

39.55 

49.35 

14 

38 

1.20 

2.01 

2.83 

3.65 

4.46 

5.28 

6.10 

6.91 

7.73 

8.55 

9.36 

10.18 

19.98 

29.78 

39.58 

49.38 

15 

41 

1.23 

2.04      2.86 

3.68 

4.49 

5.31 

6.13 

6.94 

7.76 

8.58 

9.39 

10.21 

20.01 

29.81 

39.61 

49.41 

16 

44 

1.25 

2.07      2.89 

3.70 

4.52 

5.34 

6.15 

6.97 

7.79 

8.60 

9.42 

10.24 

20.04 

29.84 

39.64 

49.44 

17 

46 

1.28 

2.10      2.91 

3.73 

4.55 

5.36 

6.18 

7.00 

7.81 

8.63 

9.45 

10.26 

20.06 

29.86 

39.66 

49.46 

18 

49 

1.31 

2.12 

2.94 

3.76 

4.57 

5.39 

6.21 

7.02 

7.84 

8.66 

9.47 

10.29 

20.09 

29.89 

39.69 

49.49  ; 

19 

52 

1.33 

2.15 

2.97 

3.78 

4.60 

5.42 

6.23 

7.05 

7.08 

7.87 

8.68 

9.50 

10.32  j  20.12 

29.92 

39.72 

49.52  j 

20 

54 

1.36 

2.18 

2.99 

3.81 

4.63 

5.44 

6.26 

7.89 

8.71 

9.53 

10.34 

20.14 

29.94 

39.74 

49.54! 

21 

57 

1.39 

2.21 

3.02 

3.84 

4.66 

5.47 

6.29 

7.11 

7.92 

8.74 

9.56 

10.37 

20.17 

29.97 

39.77 

49.57 

22 

60 

1.42 

2.23 

3.05 

3.87 

4.68 

5.50 

6.32 

7.13 

7.95 

8.77 

9.58 

10.40    20.20 

30.00  i  39.80 

49.60 

23 

63 

1.44 

2.26 

3.08 

3.89 

4.71 

5.53 

6.34 

7.16 

7.98 

8.79 

9.61 

10.43  |  20.23 

30.03    39.83 

49.63 

24 

65 

1.47 

2.29 

3.10 

3.92 

4.74 

5.55 

6.37 

7.19 

8.00 

8.82 

9.64 

10.45 

20.25 

20.28 

30.05 

39.85 

39.88 

49.65 

25 

68 

1.50 

2.31 

3.13 

3.95 

4.76 

5.58 

6.40 

7.21 

8.03 

8.85 

9.66 

10.48 

30.08 

49.68 

26 

71 

1.52 

2.34 

3.16 

3.97 

4.79 

5.61 

6.42 

7.24 

8.06 

8.87 

9.69 

10.51 

20.31 

30.11  |  39.91 

49.71 

27 

74 

1.55 

2.37 

3.19 

4.00 

4.82 

5.64 

6.45 

7.27 

8.09 

8.90 

9.72 

10.54 

20.34 

30.14    39.94 

49.74 

28 

76 

1.58 

2.40 

3.21 

4.03 

4.85 

5.66 

6.48 

7.30 

8.11 

8.93 

9.75 

10.56 

20.36 

30.16    39.96 

49.76 

29 

79 

1.61 

2.42      3.24 

4.06 

4.87 

5.69 

6.51 

7.32 

8.14 

8.96 

9.77 

10.59 

20.39 

30.19  '  39.99 

49.79 

99 

99  ido:l,:l,_a.k,s. 

jDay 
0 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

llMo.|  Mr. 

2  Yrs.  3  Yrs. 

4  Yrs.  5  Yrs. 

Int. 

83 

1.65 

2.48 

3.30 

4.13 

4.95 

5.78 

6.60 

7.43 

8.25 

9.08 

9.90 

19.80    29.70 

39.60 

49.50 

1 

3 

85 

1.68 

2.50 

3.33 

4.15 

4.98 

5.80 

6.63 

7.45 

8.28 

9.10 

9.93 

19.83 

29.73 

39.63 

49.53 

2 

6 

88 

1.71 

2.53 

3.36 

4.18 

5.01 

5.83 

6.66 

7.48 

8.31 

9.13      9.96 

19.86 

29.76 

39.66 

49.56 

3 

8 

91 

1.73 

2.56 

3.38 

4.21 

5.03 

5.86 

6.68 

7.51 

8.33 

9.16  i    9.98 

19.88 

29.78 

39.68 

49.58 

4 
~5 

11 

94 

1.76 

2.59 

3.41 

4.24 

5.06 

5.89 

6.71 

7.54 

8.36 

9.19 

10.01 

19.91 

29.81 

39.71 

49.61 
49.64 

14 

96 

1.79 

2.61 

3.44 

4.26 

5.09 

5.91 

6.74 

7.56 

8.39 

9.21 

10.04 

19.94 

29.84 

39.74 

6 

17 

99 

1.82 

2.64 

3.47 

4.29 

5.12 

5.94 

6.77 

7.59 

8.42 

9.24 

10.07 

19.97 

29.87 

39.77 

49.67 

7 

19 

1.02 

1.84 

2.67 

3.49 

4.32 

5.14 

5.97 

6.79 

7.62 

844 

9.27 

10.09 

19.99 

29.89 

39.79 

49.69 

8 

22 

1.05 

1.87 

2.70 

3.52 

4.35 

5.17 

6.00 

6.82 

7.65 

8.47 

9.30 

10.12 

20.02 

29.92    39.82 

49.72 

9 
10 

25 

1.07 

1.90 

2.72 
2.75 

3.55 
3.58 

4.37 

5.20 

6.02 

6.85 

7.67 

8.50 

9.32 

10.15  i  20.05 

29.95 

39.85 

49.75 

28 

1.10 

1.93 

4.40 

5.23 

6.05 

6.88 

7.70 

8.53 

9.35 

10.18  i  20.08 

29.98 

39.88 

49.78 

11 

30 

1.13 

1.95 

2.78 

3.60 

4.43 

5.25 

6.08 

6.90 

7.73 

8.55 

9.38 

10.20  120.10 

30.00 

39.90 

49.80 

12 

33 

1.16 

1.98 

2.81 

3.63 

4.46 

5.28 

6.11 

6.93 

7.76 

8.58 

9.41 

10.23    20.13 

30.03 

39.93 

49.83 

13 

36 

1.18 

2.01 

2.83 

3.66 

4.48 

5.31 

6.13 

6.96 

7.78 

8.61 

9.43 

10.26 

20.16 

30.06 

39.96 

49.86 

14 
15 

39 

1.21 

2.04 

2.86 

3.69 
3.71 

4.51 

5.34 

6.16 

6.99 

7.81 

8.64 

9.46 

10.29 

20.19 

30.09 

39.99 

49.89 

41 

1.24 

2.06 

2.89 

4.54 

5.36 

6.19 

7.01 

7.84 

8.66 

9.49 

10.31 

20.21 

30.11 

40.01 

49.91 

16 

44 

1.27 

2.09 

2.92 

•3.74 

4.57 

5.39 

6.22 

7.04 

7.87 

8.69 

9.52 

10.34 

20.24 

30.14 

40.04 

49.94 

17 

47 

1.29 

2.12 

2.94 

3.77 

4.59 

5.42 

6.24 

7.07 

7.89 

8.72 

9.54 

10.37 

20.27 

30.17    40.07 

49.97 

18 

50 

1.32 

2.15 

2.97 

3.80 

4.62 

5.45 

6.27 

7.10 

7.92 

8.75 

9.57 

10.40 

20.30 

30.20 

40.10 

50.00 

19 
20 

52 

1.35 

2.17 

3.00 

3.82 

4.65 

5.47 

6.30 

7.12 

7.95 

8.77 

9.60 

10.42 

20.32 

30.22 

40.12 

50.02 

55 

1.38 

2.20 

3.03 

3.85 

4.68 

5.50 

6.33 

7.15 

7.98 

8.80 

9.63 

10.45 

20.35 

30.25 

40.15 

50.05 

21 

58 

1.40 

2.23 

3.05 

3.88 

4.70 

5.53 

6.35 

7.18 

8.00 

8.83 

9.65 

10.48 

20.38    30.28 

40.18 

50.08 

22 

61 

1.43 

2.26 

3.08 

3.91 

4.73 

5.56 

6.38 

7.21 

8.03 

8.86 

9.68 

10.51 

20.41 

30.31 

40.21 

50.11 

23 

63 

1.46 

2.28 

3.11 

3.93 

4.76 

5.58 

6.41 

7.23 

8.06 

8.88 

9.71 

10.53 

20.43 

30.33 

40.23 

50.13 

24 
25 

66 

1.49 

2.31 

3.14 

3.96 
3.99 

4.79 

5.61 

6.44 

7.26 

8.09 
8.11 

8.91 
8.94 

9.74 
9.76 

10.56 
10.59 

20.46    30.36 
20.49    30.39 

40.26 

50.16 

69 

1.51 

2.34 

3.16 

4.81 

5.64 

6.46 

7.29 

40.29 

50.19 

26 

72 

1.54 

2.37 

3.19 

4.02 

4.84 

5.67 

6.49 

7.32 

8.14 

8.97 

9.79 

10.62 

20.52  |  30.42 

40.32 

50.22 

27 

74 

1.57 

2.39 

3.22 

4.04 

4.87 

5.69 

6.52 

7.34 

8.17 

8.99 

9.82 

10.64 

20.54  |  30.44 

40.34 

50.24 

28 

77 

1.60 

2.42 

3.25 

4.07 

4.90 

5.72 

6.55 

7.37 

8.20 

9.02 

9.85 

10.67 

20.57  1  30.47 

40.37 

50.27 

29 

80 

1.62 

2.45 

3.27 

4.10 

4.92 

5.75 

6.57 

7.40 

8.22 

9.05 

9.87 

10.70    20.60  '  30.50    40.40 

50.30 

lOO    DOLLAKS. 

100 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos. 

14  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 17  Mos 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.|3  Yrs.|4  Yrs. 

5  Yrs. 

:   0 

Int. 

83 

1.67 

2.50 

3.33 

4.17 

5.00 

5.83 

6.67 

7.50 

8.33 

9.17 

10.00 

20.00 

30.00    40.00 

50.00 

1 

3 

86 

1.69 

2.53 

3.36 

4.19 

5.03 

5.86 

6.69 

7.53 

8.36 

9.19 

10.03 

20.03 

30.03 

40.03 

50.03 

2 

6 

89 

1.72 

2.56 

3.39 

4.22 

5.06 

5.89 

6.72 

7.56 

8.39 

9.22 

10.06 

20.06 

30.06 

40.06 

50.06 

3 

8 

92 

1.75 

2.58 

3.42 

4.25 

5.08 

5.92 

6.75 

7.58 

8.42 

9.25 

10.08 

20.08 

30.08 

40.08 

50.08 

4 

11 

94 

1.78 

2.61 

3.44 

4.28 

5.11 

5.94 

6.78 

7.61 

8.44 

9.28 

10.11 

20.11 

30.11 

40.11 

50.11 
50.14 

5 

14 

97 

1.81 

2.64 

3.47 

4.31 

5.14 

5.97 

6.81 

7.64 

8.47 

9.31 

10.14 

20.14. 

30.14 

40.14 

6 

17 

1.00 

1.83 

2.67 

3.50 

4.33 

5.17 

6.00 

6.83 

7.67 

8.50 

9.33 

10.17 

20.17 

30.17 

40.17 

50.17 

7 

19 

1.03 

1.86 

2.69 

3.53 

4.36 

5.19 

6.03 

6.86 

7.69 

8.53 

9.36 

10.19 

20.19 

30.19 

40.19 

50.19 

8 

22 

1.06 

1.89 

2.72 

3.56 

4.39 

5.22  j  6.06 

6.89 

7.72 

8.56 

9.39 

10.22 

20.22 

30.22 

40.22 

50.22 

9 
To 

25 

1.08 

1.92 

2.75 

3.58 

4.42 

5.25 

5.28 

6.08 

6.92 

7.75 

8.58 

9.42 

10.25 

20.25 

20.28 

30.25 

30.28 

40.25    50.25 

28 

1.11 

1.94 

2.78 

3.61 

4.44 

6.11 

6.94 

7.78 

8.61 

9.44 

10.28 

40.28 

50.28 

11 

31 

1.14 

1.97 

2.81 

3.64 

4.47 

5.31 

6.14 

6.97 

7.81 

8.64 

9.47 

10.31 

20:31    30.31 

40.31 

50.31 

12 

33 

1.17 

2.00 

2.83 

3.67 

4.50 

5.33 

6.17 

7.00 

7.83 

8.67 

9.50 

10.33 

20.33    30.33 

40.33 

50.33 

13 

36 

1.19 

2.03 

2.86 

3.69 

4.53 

5.36     6.19 

7.03 

7.86 

8.69 

9.53 

10.36 

20.36  !  30.36 

40.36 

50.36 

14 

39 

1.22 

2.06 

2.89 

3.72 

4.56 

5.39 

6.22 

7.06 

7.89 

8.72 

9.56    10.39 

20.39 

30.39 

40.39 

50.39 

15 

42 

1.25 

2.08 

2.92 

3.75 

4.58 

5.42 

6.25 

7.08 

7.92 

8.75 

9.58 

10.42 

20.42 

30.42    40.42 

50.42 

16 

44 

1.28 

2.11 

2.94 

3.78 

4.61 

5.44 

6.28 

7.11 

7.94 

8.78 

9.61 

10.44 

20.44 

30.44 

40.44 

50.44 

17 

47 

1.31 

2.14 

2.97 

3.81 

4.64 

5.47 

6.31 

7.14 

7.97 

8.81 

9.64 

10.47 

20.47 

30.47 

40.47 

50.47 

18 

50 

1.33 

2.17 

3.00 

3.83 

4.67 

5.50 

6.33 

7.17 

8.00 

8.83 

9.67 

10.50 

20.50 

30.50 

40.50 

50.50 

19 

53 

1.36 

2.19 

3.03 

3.86 

4.69 

5.53 

6.36 

7.19 

8.03 

8.86 

9.69 

10.53 

20.53 

30.53 

40.53 

50.53 

20 

56 

1.39 

2.22 

3.06 

3.89 

4.72 

5.56 

6.39 

7.22 

8.06 

8.89 

9.72 

10.56 

20.56 

30.56    40.56 

50.56 

21 

58 

1.42 

2.25 

3.08 

3.92 

4.75 

5.58 

6.42 

7.25 

8.08 

8.92 

9.75 

10.58 

20.58 

30.58 

40.58 

50.58 

22 

61 

1.44 

2.28 

3.11 

3.94 

4.78 

5.61 

6.44 

7.28 

8.11 

8.94 

9.78 

10.61 

20.61 

30.61 

40.61  |  50.61 

23 

64 

1.47 

2.31 

3.14 

3.97 

4.81. 

5.64 

6.47 

7.31 

8.14 

8.97 

9.81 

10.64 

20.64 

30.64 

40.64  1  50.64 

24 

67 

1.50 

2.33 

3.17 

4.00 

4.83 

5.67 

6.50 

7.33 

8.17 

9.00 

9.83 

10.67 

20.67 

30.67 

40.67 

50.67 

25 

69 

1.53 

2.36 

3.19 

4.03 

4.86 

5.69 

6.53 

7.36 

8.19 

9.03 

9.86 

10.69 

20.69' 

30.69 

40.69 

50.69 

26 

72 

1.56 

2.39 

3.22 

4.06 

4.89 

5.72 

6.56 

7.39 

8.22 

9.06 

9.89 

10.72 

20.72 

30.72 

40.72    50.72 

27 

-75 

1.58 

2.42 

3.25 

4.08 

4.92 

5.75 

6.58 

7.42 

8.25 

9.08 

9.92 

10.75 

20.75 

30.75 

40.75  ;  50.75 

28 

78 

1.61 

2.44 

3.28 

4.11 

4.94 

5.78 

6.61 

7.44 

8.28 

9.11 

9.94 

10.78 

20.78 

30.78 

10.78  i  50.78 

i29 

81 

1.64 

2.47 

3.31 

4.14 

4.97 

5.81 

6.64 

7.47 

8.31 

9.14 

9.97 

10.81 

20.81 

30.81  i  40.81  i  50.81 
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Day 

1  Mo.  1 

2  Mos.l 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos.6  Moa.|7  Mos. 8  Mos.9  Mos.  lOMo.jll  Mo.j  1  Yr.  |2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs.  15  Yrs.l 

1 

0 

Int. 

1.67 

3.33 

5.00 

6.67 

8.-33     10.00 

11.67  1 13.33    15.00  i  16.67 

18.33    20.00   40.00 

60.00 

80.00  jlOO.OO 

1 

6 

1.72 

3.39 

5.06 

6.72 

8.39  1  10.06 

11.72  1  13.39    15.06'  16.72 

18.39  I  20.06   40.06 

60.06 

80.06  '100.06 

% 

11 

1.78 

3.44 

5.11 

6.78 

8.44  i  10.11 

11.78!  13.44  1  15.11    16.78 

18  44    20.11    40.11 

60.11 

80.11   100.111 

3 

17 

1.83 

3.50 

5.17 

6.83 

8.50  1  10.17 

11.83 

13.50  ;  15.17    16.83 

18.50    20.17    40.17 

60.17 

80.17  100.17 

4 

22 

1.89 

3.56 

5.22 

6.89 

8.56     10.22 

11.89 

13.56    15.22;  16.89    18.56  j  20.22 

40.22 

60.22 

60.28 

80.22  ilOO.22.! 

5 

28 

1.94 

3.61 

5.28 

6.94 

8.61 

10.28  j  11.94 

13.61  j  15.28  |  16.94 

18.61  i  20.28 

40.28 

80.28  100.28 

6 

33 

2.00 

3.67 

5.33 

7.00 

8.67 

10.33    12.00 

13.67    15.33    17.00 

18.67  1  20.33 

40.33 

60.33 

80.33  100.33 

7 

39 

2.06 

3.72 

5.39 

7.06 

8.72 

10.39 

12.06    13.72    15.39  1  17.06 

18.72  i  20.39 

40.39 

60.39 

80.39   100.39 

8 

44 

2.11 

3.78 

5.44 

7.11 

8.78 

10.44 

12.11    13.78!  15.44,  17.11 

18.78  !  20.44   40.44 

60.44 

80.44  100.44 

9 

50 

2.17 

3.83 

5.50 

7.17 

8.83 

10.50 

12.17  1  13.83  115.50  117.17    18.83  !  20.50   40.50 

60.50 
60.56" 

80.50  100.50 

10 

56 

2.22 

3.89 

5.56 

7.22 

8.89     10.56 

12.22  !  13.89  •  15.56  |  17.22 

18.89    20.56   40.56 

S0.56 

100.56 

11 

61 

2.28 

3.94 

5.61 

7.28 

8.94     10.61 

12.28 

13.94  !  15.61  i  17.28 

18.94 

20.61   40.61 

60.61 

80.61 

100.61 

12 

67 

2.33 

4.00 

5.67 

7.33 

9.00  !  10.67 

12.33 

14.00    15.671  17.33 

19.00 

20.67   40.67 

60.67 

80.67 

100.67 

13 

72 

2.39 

4.06 

5.72 

7.39 

9.06 

10.72 

12.39 

14.06  1  15.72 

17.39 

19.06    20.72   40.72 

60.72 

80.72  100.72 

14 

78 

2.44 

4.11 

5.78 

7.44 

9.11 

10.78 

12.44 

14.11 

15.78 

17.44 

19.11  1  20.78  |  40.78 

60.78 

80.78  100.78 

15 

83 

2.50 

4.17 

5.83 

7.50 

9.17 

10.83 

12.50 

14.17 

15.83 

17.50 

19.17!  20.83  40.83 

60.83 

80.83  100.83 

16 

89 

2.56 

4.22 

5.89 

7.56 

9.22 

10.89 

12.56 

14.22 

15.89    17.56 

19.22  i  20.89  !  40.89 

60.89 

80.89  ;  100.891 

17 

94 

2.61 

4.28 

5.94 

7.61 

9.28 

10.94 

12.61 

14.28 

15.94    17.61 

19.28!  20.94  40.94 

60.94 

80.94   100.94 

18 

1.00 

2.67 

4.33 

6.00 

7.67 

9.33 

11.00 

12.67  j  14.33 

16.00    17.67 

19.33 

21.00   41.00 

61.00 

81.00 

101.00 

19 

1.06 

2.72 

4.39 

6.06 

7.72 

9.39 

11.06 

12.72  1  14.39 

16.06    17.72 

19.39 

21.00  ;  41.06 

61.06    81.06   101.06 

20 

1.11 

2.78 

4.44 

6.11 

7.78 

9.44 

11.11 

12.78  j  14.44    16.11  1  17.78 

19.44 

21.11   41.11 

61.11 

81.11   101.11 

21 

1.17 

2.83 

4.50 

6.17 

7.83 

9.50 

11.17 

12.83    14.50  i  16.17!  17.83 

19.50 

21.17   41.17 

61.17 

81.17   101.17 

i22 

1.22 

2.89 

4.56 

6.22 

7.89 

9.56 

11.22 

12.89    14.56  !  16.22  |  17.89 

19.56 

21.22   41.22 

61.22 

81.22   101.22 

23 

1.28 

2.94 

4.61 

6.28 

7.94 

9.61 

11.28 

12.94 

14.61    16.28    17:94 

19.61 

21.28!  41.28 

61.28 

■81.28  101.28 

124 

1.33 

3.00 

4.67 

6.33 

8.00 

9.67 

11.33 

13.00 

14.67    16.33    18.00 

19.67 

21.33!  41.33 

61.33 

81.33  ;101.33 

25 

1.39 

3.06 

4.72 

6.39 

8.06 

9.72 

11.39 

13.06 

14.72    16.39 

18.06. 

19.72 

21.39  141.39 

61.39 

81.39  101.39 

26 

1.44 

3.11 

4.78 

6.44 

8.11 

9.78 

11.44 

13.11 

14.78    16.44 

18.11 

19.78 

21.44   41.44 

61.44 

81.44  101.44 

27 

1.50 

3.17 

4.83 

6.50 

8.17 

9.83 

11.50 

13.17 

14.83  !  16.50 

18.17 

19.83 

21.50   41.50 

61.50 

81.50  J101.50 

;28 

1.56 

3.22 

4.89 

6.56 

8.22 

9.89 

11.56 

13.22 

14.89  !  16.56 

18.22 

19.89 

21.56  J41.56 

61.56 

81.56  401.56 

29 

1.61 

3.28 

4.94 

6.61 

8.28 

9.94 

11.61 

13.28 

14.94  1  16.61 

18.28 

19.94 

21.61    41.61 

61.61 

81.61   101.61 

300    DOLLARS. 
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j  »aj| 

1  Mo. 

2  Mos.j 

3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos.  6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

lOMo. 

HMo.j  1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs, 

5  Yrs. 

I    O]   Int. 

2.50 

5.00 

7.50 

10.00 

12.50    15.00 

17.50 

20.00 

22.50 

25.00 

27.50    30.00 

60.00 

90.00 

120.00; 

150.00 

1         8 

2.58 

5.08 

7.58 

10.08 

12.58 

15.08 

17.58 

20.08 

22.58 

25.08 

27.58    30.08 

60.08 

90.08 

120.08 

150.08 

2       17 

2.67 

5.17 

7.67 

10.17 

12.67 

15.17 

17.67 

20.17 

22.67 

25.17 

27.67 

30.17 

60.17 

90.17 

120.17 

150.17 

3       25 

2.75 

5.25 

7.75 

10.25 

12.75 

15.25 

17.75 

20.25 

22.75 

25.25 

27.75 

30.25 

60.25 

90.25 

120.25 

150.25 

4       33 

2.83 

5.33 

7.83 

10.33 

12.83 

15.33 

17.83 

20.33 

22.83 

25.33 

27.83 

30.33 

60.33 

90.33 

120.33 

150.33 

» 

42  j 

2.92 

5.42 

7.92 

10.42  i  12.92 

15.42 

17.92 

20.42 

22.92 

25.42 

27.92 

30.42 

60.42 

90.42 

120.42 

150.42 

fi 

50  I 

3.00 

5.50 

8.00  |  10.50  i  13.00 

15.50 

18.00 

20.50 

23.00 

25.50 

28.00 

30.50 

60.50 

90.50 

120.50 

150.50 

7 

58 

3.08 

5.58 

8.08 

10.58  i  13.08 

15.58 

18.08 

20.58 

23.08 

25.58 

28.08 

30.58 

60.58 

90.58 

120.58 

150.58 

'   8 

67 

3.17 

5.67 

8.17 

10.67  1  13.17 

15.67 

18.17 

20.67 

23.17 

25.67 

28.17 

30.67 

60.67 

90.67 

120.67 

150.67 

9 

75 

3.25 

5.75 

8.25 

10.75 

13.25 

15.75 

18.25 

20.75 

20.83 

23.25 

25.75 

28.25 

30.75 

60.75 

90.75 

120.75 

150.75 

10 

83 

3.33 

5.83 

8.33 

10.83 

13.33 

15.83 

18.33 

23.33 

25.83 

28.33 

30.83 

60.83 

90.83 

120.83 

150.83 

11 

92 

3.42 

5.92 

8.42 

10.92  I  13.42 

15.92 

18.42 

20.92 

23.42 

25.92 

28.42 

30.92 

60.92 

90.92 

120.92 

150.92 

12    1.00 

3.50 

6.00 

8.50 

11.00    13.50 

16.00 

18.50 

21.00 

23.50 

26.00 

28.50 

31.00 

61.00 

91.00 

121.00 

151.00 

13    1.08 

3.58 

6.08 

8.58  1  11.08    13  58 

16.08 

18.58 

21.08 

23.58 

26.08 

28.58 

31.08 

61.08 

91.08 

121.08 

151.08 

14    1.17 

3.67 

6.17 

8.67  !  11.17    13.67 

16.17 

18.67    21.17 

23.67 

26.17 

28.67 

31.17 

61.17 

91.17 

121.17 

151.17 

15;  1.25 

3.75 

6.25 

8.75  i  11.25  !  13.75 

16.25 

18.75 

21.25 

23.75 

26.25 

28.75 

31.25  1  61.25 

91.25 

121.25 

151.25 

16    1.33 

3.83 

6.33 

8.83  !  11.33    13.83  |  16.33 

18.83 

21.33 

23.83 

26.33 

28.83 

31.33    61.33 

91.33 

121.33 

151.33 

17    1.42 

3.92 

6.42 

8.92  111.42    13.92 

16.42 

18.92 

21.42 

23.92 

26.42 

28.92 

31.42  |  61.42 

91.42 

121.42 

151.42 

18    1.50 

4.00 

6.50 

9.00  j  11.50    14.00 

16.50 

19.00 

21.50 

24.00 

26.50 

29.00 

31.50  j  61.50 

91.50 

121.50 

151.50 

19    1.58 

4.08 

6.58 

9.08 

11.58  114.08 

16.58 

19.08 

21.58 

24.08 

26.58 

29.08 

31.58  1  61.58 

91.58 

121.58 

151.58 
15T.67 

20    1.67 

4.17 

6.67 

9.17 

11.67 

14.17 

16.67. 

19.17 

21.67 

24.17 

26.67 

29.17 

31.67  i  61.67 

91.67 

121.67 

21    1.75 

4.25 

6.75 

9.25  !  11.75 

14.25 

16.75 

19.25 

21.75 

24.25 

26.75 

29.25 

31.75  !  61.75 

91.75 

121.75 

151.75 

22    1.83 

4.33 

6.83 

9.33 

11.83 

14.33 

16.83    19.33 

21.83 

24.33 

26.83 

29.33    31.83 

61.83 

91.83 

121.83 

151.83 

23    1.92 

4.42 

6.92 

9.42 

11.92 

14.42 

16.92 

19.42 

21.92 

24.42 

26.92 

29.42  !  31.92 

61.92 

91.92 

121.92 

151.92 

24 j  2.00 

4.50 

7.00 

7.08 

,  9.50 

12.00    14.50 

17.00 

19.50 

22.00 

24.50 

27.00 

29.50    32.00 

62.00 

92  00 

122.00 

152.00 

25;  2.08 

4.58 

|  9.58 

12.08 

14.58 

17.08 

19.58 

22.08 

24.58 

27.08 

29.58 

32.08 

62.08 

92.08  122  0     L52.0£ 

26|  2.17 

4.67 

j  7.17 

9.67 

12.17 

14.67 

17.17 

19.67 

22.17 

24.67 

27.17 

29.67 

32.17 

62.17 

92.17 

122.17 

152.17 

27    2.25 

4.75 

!  7.25 

9.75 

12.25 

14.75 

17.25 

19.75 

22.25 

24.75 

27.25 

29.75 

32.25 

62.25 

92.25 

122.25 

152.25 

!28l  2.33 

4.83 

!  7.33 

9.83 

12.33 

14.83 

17.33 

19.83 

22.33 

24.83 

27.33 

29.83 

32.33 

62.33 

92.33 

122.33 

152.33 

■29|  2.42 

4.92 

!  7.12 

9.92     12.42 

14.92    17.42    19.92    22.42    24.92    27.42 

29.92    32.42 

62.42 

92.42 

122.42 

152.42 
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400  : 

DOLLARS. 

Day 

1  Mo. 

2Mos 

3  Mos.!4  Mos.jS  IUos.16  Mos. 

7  Mos. '8  Mos. 

9  Mos.  10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs.  3  Yrs.[4  Yrs. 

5  Yrs. 

0    Int. 

3.33 

6.67 

10.00 

13.33  !  16.67 

20.00 

23.33  j  26.07 

30.00    33.33 

36.67 

40.00 

80.00  120.00  160.00 

200.00 

1;       11 

3.44 

6.78 

10.11 

13.44  :  16.78 

20.11 

23.44  1  26.78 

30.11    33.44 

36.78 

40.11 

80.11  '120.11  160.11 

200.11 

2        22 

3.56 

6.89 

10.22 

13.56  i  16.89 

20.22 

23.56  1  26.89 

30.22    33.56 

36.89 

40.22 

80.22  120.22  160.221200.22  ' 

;  3;      33 

3.67 

7.00 

10.33 

13.67  ;  17.00 

20.33 

23.67 

27.00 

30.33 

33.67 

37.00 

40.33 

80.33  1120.33160.33  200.33 

i  4       44 

3.78 

7.11 

10.44  ,  13.78 
10.56  |  13.89 

17.11 

20.44 

23.78 

27.11 

30.44 

33.78 

37.11 

40.44 

80.44  120.44  160.44!200.44 

|  5       56 

3.89 

7.22 

17.22 

20.56 

23.89    27.22 

30.56    33.89 

37.22 

40.56 

80.56  i  120.56 

160.56200.56 

6 

67 

4.00 

7.33 

10.67  1  14.00 

17.33 

20.67 

24.00 

27.33 

30.67 

34.00 

37.33 

40.67 

80.67  1120.67 

160.67j200.67 

7 

78 

4.11 

7.44 

10.78  i  14.11 

17.44 

20.78 

24.11 

27.44 

30.78 

34.11 

37.44 

40.78 

80.78  |120.78 

16078  200.78 

8       89 

4.22 

7.56 

10.89 

14.22 

17.56 

20.89 

24.22 

27.56 

30.89 

34.22 

37.56 

40.89 

80.89  (120.89  160.89  200.89 

91  1.00 

4.33 

7.67 

11.00 

14.33 

17.67 

21.1)0 

24.33 

27.67 

31.00 

34.33 

37.67 

41.00 

81.00  421.00  161.00201.00 

10    1.11 

4.44: 

7.78 

11.11 

14.44 

17.78 

21.11 

24.44 

27.78 

31.11 

34.44 

37.78 

41.11 

81.11  121.11 161.11  2D1.11 

11    1.22 

4.56 

7.89 

11.23 

14.56 

17.89 

21.22 

24.56 

27.89 

31.22 

34.56 

37.89 

41.22 

81.22  [I21.22il61.22j201.22: 

12    1.33 

4.67 

8.00 

11.33 

14.67 

18.00 

21.33 

24.67 

28.00 

31.33 

34.67 

38.00 

41.33 

81.33  Il21.33ll61.33i201.3a 

13    1.44 

4  78 

8.11 

11.44 

14.78 

18.11 

21.44 

24.78 

28.11 

31.44 

34.78 

38.11 

41.44 

81.44 

121.44ll61.44i201.44 

14    1.56 

1 

4.89 

8.22 

11.58 

14.89 

is.  2  2 

21.56 

24.89 

28.22 

31.56    34.89 

38.22 

41.56 

81.56 

121.56'161.56:201.56 

15 

1,67 

5.00 

8.33 

11.67  i  15.00 

18.33 

21.67 

25.00 

28.33 

31.67    35.00 

38.33 

41.67 

81.67  121.67,161.67  201.67 

16 

1.78 

5.11 

8.44 

11.78  1 15.11 

18.44 

21.78 

25.11 

28.44 

31.78 

35.11 

38.44 

41.78 

81.78  121.78  161.78  201.78 

17    1.89 

5.22 

8.56 

11.89  I  15.22 

18.56 

21.89 

25.22 

28.56 

31.89 

35.22 

38.56 

41.89 

81.89  |121.89  161.89  201.89 

18    2.00 

5.33 

8.67 

12.00  !  15.33 

18.67    22.00 

25.33 

28.67 

32.00  1  35.33 

38.67 

42.00 

82.00  122.00  162.00  202.00 

19    2.11 

5.44 

8.78 

12.11  i  15.44 

18.78 

22.11 

25.44 

28.78 

32.11  j  35.44 

38.78    42.11 

82.11   122.11 

1 

162.11 
162.22 

202.11 

20    2.22 

5.56 

8.89 

12.22  !  15.56 

18.89 

22.22 

25.56 

28.89 

32.22 

35.56 

38.89 

42.22 

82.22  422.22 

202.22; 

121    2.33 

5.67 

9.00 

12.33    15.67 

19.00 

22.33 

25.67 

29.00 

32.33 

35.67  i  39.00 

42.33 

82.33  1122.33  162.33 

202.33, 

22    2.44 

5.78 

9.11 

12.44    15.78 

19.11 

22.44 

25.78 

29.11 

32.44 

35.78 

39.11 

42.44 

82.44 

122.44162.44 

202.44 

23,  2.56 

5.89 

9.22 

12.56    15.89 

19.22 

22.56 

25.89 

29.22 

32.56  j  35.89 

39.22 

42.56 

82.56 

122.561162.56  202.56 

24    2.67 

6.00 

9.33 

12.67  ,  16.00    19.33 

22.67 

26.00 

29.33 

32.67  !  36.00 

39.33 

42.67 

82.67 

122.67il62.67l202.67 

25    2.78 

6.11 

9.44 

12.78 

16.11  !  19.44 

22.78 

26.11 

29.44 

32.78 

36.11 

39.44 

42.78 

82.78 

122.78 

162.781202.78 

20    2.89 

6.22 

9.56 

12.89 

16.22 

19.56 

22.89    26.22 

29.56 

32.89 

36.22 

39.56 

42.89 

82.89 

122.89 

162.89  202.89; 

27    3.00 

6.33 

9.67 

13.00 

16.33 

19.67 

23.00  !  26.33 

29.67 

33.00    36.33 

39.67 

43.00 

83.00 

123.00 

163.00 

203.00 

2.8    3.11 

6.44 

9.78 

13.11 

16.44 

19.78 

23.11    26.44 

29.78 

33.11  1  36.44 

39.78 

43.11 

83.11  12341 

163.11 

203.111 

:29|  3.22 

6.56 

9.89 

13.22    16.56 

19.89 

23.22  126.56 

29.89 

33.22  i  36.56 

39.89    43.22    83.22  1123.22  163.22 

203.221 

500    DOLLARS. 

104 

Day 
~0 

Int. 

'  1  Mo. 

2  Mos.|3  Mos. 

4  Mos.]5  Mos.|6  Mos.|7  Mos.l8Mos.!9  MosJlOMo.Ill  Mo 

1  Yr.  2  Yrs.JS  Yrs. 

4  Yrs.}5  Yrs.:| 

J  4.17 

8.33  1 12.50 

16.67 

20.83    25.00  129.17    33.33 

37.50 

41.67 

45.83 

50.00  |100.00|150.00 

J200.00  250.001 

1 

14 

!  4.31 

8.47    12.64 

16.81 

20.97  j  25.14  j  29.31 

33.47 

37.64 

41.81 

45.97 

50.14  jlOO.14 

150.14 

200.14J250.14l 

2 

28 

4.44 

8.61  \  12.78 

16.94 

21.11  (25.28  |  29.44 

33.61 

37.78 

41.94 

46.11 

50.28  1100.28 

150.28 

l200.28250.28i 

3 

42 

i  4.58 

8.75  ,  12.92 

17.08 

21.25  !  25.42  j  29.58  |  33.75  |  37.92 

42.08 

46.25 

50.42  [100.42 

150.42 

200.42!250.42: 

4 
~5 

56 

1  4.72 

8.89    13.06 

17.22 

21.39  '25.56  !  29.72 

33.89  !  38.06  1  42.22 

46.39 

50.56 

100.56 

150.56 

200.56l250.56 

69 

4.86 

9.03  |13.19 

17.36 

21.53  125.69  j  29.86 

34.03  j  38.19 

42.36 

46.53 

50.69 

100.69 

150.69 

200.69J250.69 

fi 

83 

5.00 

9.17    13.33 

17.50 

21.67  '25.83  130.00 

34.17  I  38.33 

42.50 

46.67 

50.S3 

100.83 

150.83 

200.83250.83 

7 

97 

5.14 

9.31  1 13.47 

17.64 

21.81    25.97!  30.14 

34.31  |  38.47 

42.64 

46.81 

50.97 

100.97150.97 

200.97250.97 

8 

1.11 

5.28 

9.44    13.61 

17.78 

21.94  1  26.11    30.28 

34.44 

38.61 

42.78 

46.94 

51.11 

101.11 

151.11 

201.11  251.11 

9 

1.25 

5.42 

9.58J13.75 

17.92 

22.08  |  26.25  |  30.42 

34.58 

38.75 

42.92 

47.08 

51.25 

101.25 

151.25 

201.25 

251.25; 

10 

1.39 

5.56 

9.72    13.89 

18.06 

22.22 

26.39  130.56 

34.72 

38.89 

43.06 

47.22  j  51.39 

101.39 

151.39 

201.39 

251.39 

11!   1.53 

5.69 

9.86  1 14.03 

18.19 

22.36 

26.53  '  30.69 

34.86 

39.03 

43.19 

47.36  1  51.53 

101.53 

151.53 

201.53 

251.53 

12:  1.67 

5.83 

10.00 

14.47 

18.33 

22.50 

26.67  1  30.83    35.00 

39.17 

43.33 

47.50 

51.67 

101.67 

151.67 

201.67 

251.67 

13j   1.81 

5.97 

10.14 

14.31 

18.47 

22.64 

26.81    30.97 

35.14 

39.31 

43.47 

47.64 

51.81 

101.81 

151.81 

201.811251.81 

14J   1.94 

6.11 

10.28 

14.44 

18.61 

22.78 

26.94  1  31.11 

35.28 

39.44 

43.61 

47.78 

51.94 

101.94 

151.94 

201. 94|251.94 

15;  2.08 

6.25 

10.42 

14.58 

18.75 

22.92 

27.08   31.25 

35.42 

39.58 

43.75 

47.92 

52.0S 

102.08 

152.08 

202.08  252.08 

16    2.22 

6.39 

10.56 

14.72 

18.89 

23.06 

27.22 

31.39 

35.56 

39.72 

43.89 

48.06 

52.22 

102.22 

152.22 

202.22  252.22 

17!  2.36 

6.53 

10.69 

14.86 

19.03 

23.19    27.36 

31.53 

35.69 

39.86 

44.03 

48.19 

52.36 

102.36  152.36 

202.36252.36 

18i  2.50 

6.67 

10.83 

15.00 

19.17 

23.33 

27.50 

31.67 

35.83 

40.00 

44.17 

48.33 

52.50 

102.50 

152.50 

202.50252.50 

19!   2.64 

6.81 

10.97 

15.14 

19.31 

23.47 

27.64 

31.81 

35.97 

40.14 

44.31 

48.47 

52.64 

102.64 

152.64  202.64  252.64 

20.   2.78 

6.94 

11.11    15.28 

19.44 

23.61 

27.78 

31.94 

36.11 

40.28 

44.44 

48.61 

52.78 

102.78 

152.78  202.78252.78 

21    2.92 

7.08 

11.25    15.42 

19.58 

23.75 

27.92 

32.08 

36.25 

40.42 

44.58 

48.75 

52.92 

102.92 

152.92! 

202.92252.92 

|22i  3.06 

7.22 

11.39 

15.56 

19.72 

23.89 

28.06 

32.22 

36.39 

40.56 

44.72    48.89 

53.06 

103.06 

153.06 

203.06253.06 

23    3.19 

7.36 

11.53 

15.69 

19.86 

24.03 

28.19 

32.36 

36.53 

40.69 

44.86 

49.03 

53.19  103.19 

153.19 

203.19  253.19. 

|24    3.33 

7.50 

11.67 

15.83 

20.00 

24.17 

28.33 

32.50 

36.67 

40.83 

45.00 

49.17 

53.33 

103.33 

153.33 

203.33|253.33| 
203.47  253.47" 

25    3.47 

7.64 

11.81 

15.97 

20.14 

24.31 

28.47 

32.64 

36.81 

40.97 

45.14 

49.31 

53.47 

103.47 

153.47! 

p6    3.61 

7.78 

11.94 

16.11 

20.28 

24.44 

28.61 

32.78 

36.94 

41.11 

45.28 

49.44 

53.61 

103.61 

153.611 

203.6lj253.61, 

27    3.75 

7.92 

12.08 

16.25 

20.42 

24.58 

28.75 

32.92 

37.08 

41.25 

45.42 

49.58 

53.75 

103.75 

153.75! 

203.75253.75 

28    3.89 

8.06 

12.22 

16.39 

20.56 

24.72 

28.89 

33.06 

37.22 

41.39 

45.56 

49.72 

53.89 

103.89 

153.89' 

203.89,253.89, 

[29    4.03 

8.19 

12.36 

16.53 

20.69    24.86 

29.03 

33.19    37.36 

41.53 

45.69 

49.86 

54.03  104.03  154.031 

204.03254.03 
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600 

DOLLARS. 

Day 

IMo. 

2  Mos. 

3  Mos.  4  Mos.  5  Mos.  6  Mos.|7  Mos.|8  Mos.  9  Mos. 

lOMo.H  IMo.    1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.|4  Yrs.  5  YrsJ 

0 

Int. 

5.00 

10.00 

15.00  ;  20.00  j  25.00 

30.00  !  35.00    40.00  j  45.00 

50.00  !  55.00    60.00 

120.00 

180.00i240.09j300.00 

1 

17 

5.17 

10.17 

15.17  !  20.17 

25.17 

30.17  [35.17    40.17    45.17 

50.17    55.17 

60.17 

120.17 

180.17i240.17!300.17 

2 

33 

5.33 

10.33 

15.33    20.33 

25.33 

30.33  i  35.33  1  40.33  !  45.33 

50.33  !  55.33 

60.33 

120.33 

180.33240.33;300.33! 

3 

50 

5.50 

10.50 

15.50    20.50 

25.50 

30.50  i  35.50  i  40.50  '  45.50 

50.50    55.50 

60.50 

120.50  180.50  240.50:300.50 

4 
"5 

67 

5.67 

10.67 

15.67  j  20.67 
15.83  j  20.83 

25.67 

30.67    35.67    40.67  \  45.67 

50.67 

55.67 

60.67 

120.67  180.67  240.67  300.67; 

83 

5.83 

10.83 

25.83 

30.83  !  35.83  i  40.83   45.83 

50.83 

55.83  1  60.83 

120.83  180.83  240.83 

300.83 

6 

1.00 

6.00 

11.00    16.00|  21.00 

26.00 

31.00  i  36.00 

41.00 

46.00    51.00  J56.00    61.00 

121.00  181. 00-i241.00 

301.00 

7 

1.17 

6.17 

11.17 

16.17  121.17  i  26.17 

31.17    36.17 

41.17 

46.17    51.17    56.17  161.17 

121.17181.17  241.17 

301.17 

8    1.33 

6.33 

11.33 

16.33    21.33 

26.33 

31.33  1  36.33 

41.33 

46.33  ,51.33    56.33  j  61.33 

121.33181.33  241.33 

301.33 

9 

1.50 

6.50 

11.50    16.50;  21.50 

26.50 
26.67 

31.50    36.50 
31.67  !  36.67 

41.50   46.50  1  51.50  j  56.50  |  61.50 

121.50  181.501241. 50 

301.50! 

10 

1.67 

6.67 

11.67 

16.67    21.67 

41.67  1  46.67  !  51.67  1  56.67  1  61.67 

121.67 

181.67241.67 

301.67 

11 

1.83 

6.83 

11.83 

16.83  .  21.83 

26.83 

31.83  !  36.83    41.83  |  46.83  j  51.83  |  56.83  !  61.83  |121.83|181.83|241.83 

301.83! 

12 

2.00 

7.00 

12.00 

17.00    22.00  |  27.00 

32.00  i  37.00 

42.00  1  47.00  i  52.00  ,  57.00  i  62.00 

122.00182.00242.00 

302.00! 

13 

2.17 

7.17 

12.17 

17.17 

22.17    27.17 

32.17  :  37.17 

42.17  :  47.17  i  52.17  !  57.17  !  62.17 

122.17  182.17  242.17j302.17J 

14 
15 

2.33 
~2W 

7.33 

12.33 

17.33 

22.33 

27.33 

32.33    37.33 

42.33  [  47.33  j  52.33  j  57.33  !  62.33 

122.33  i  1 82.33  j  242.33;  302 .33J 

7.50 

12.50 

17.50 

22.50 

27.50 

32.50  i  37.50 

42.50  !  47.50  :  52.50  1  57.50    62.50 

122.50ll82.50  242.501302.50 

16 

2.67 

7.67 

12.67 

17.67 

22.67 

27.67 

32.67  1  37.67 

42.67  !  47.67  j  52.67  !  57.67  1  62.67  122.67482.67i242.67  302.67J 

17 

2.83 

7.83 

12.83 

17.83 

22.83 

27.83 

32.83  !  37.83 

42.83  i  47.83  j  52.83  1  57.83  |  62.83 

122.83182.83i242.83 

302.83; 

18 

3.00 

8.00 

13.00 

18.00 

23.00 

28.00 

33.00  !  38.00 

43.00  i  48.00  !  53.00 

58.00  !  63.00 

123.00  183.00  243.00 

303.00 

19 
20 

3.17 
3.33 

8.17 

13.17 

18.17 

23.17 

28.17 

33.17    38.17 

43.17    48.17    53.17 

58.17  163.17 

123.17!l83.17,243.17 

303.17 

8.33 

13.33 

18.33 

23.33 

28.33 

33.33  |  38.33 

43.33   48.33    53.33 

58.33  !  63.33 

123.33  183.33  243.331303.33I 

21 

3.50 

8.50 

13.50    18.50 

23.50 

28.50 

33.50  !  38.50 

43.50  j  48.50  1  53.50 

58.50  i  63.50 

123.50483.50243.50  303.50| 

22 

3.67 

8.67 

13.67 

18.67 

23.67 

28.67 

33.67    38.67 

43.67  1  48.67  '  53.67 

58.67  ;  63.67 

123.67ll83.67|243.67  303.67 

23 

3.83 

8.83 

13.83 

18.83 

23.83 

28.83 

33.83 

38.83 

43.83  I  48.83    53.83 

58.83  1  63.83 

123.83 

183.83 

243.831303.83 

24 

4.00 

9.00 

14.00 

19.00 

24.00 

29.00    34.00 

39.00 

44.00  !  49.00    54.00 

59.00  I  64.00  1124.00 

184.00 

244.00l304.00 

25 

4.17 

9.17 

14.17 

19.17    24.11 

29.17 

34.17    39.17 

44.17  j  49.17    54.17 

59.17    64.17  1124.17 

184.17 

244.171304.17! 

26 

4.33 

9.33 

14.33 

19.33 

24.33 

29.33 

34.33  !  39.33 

44.33   49.33  i  54.33 

59.33 

64.33  1124.33 

184.33  244.33  304.33' 

27 

4.50 

9.50 

14.50 

19.50 

24.50 

29.50 

34.50  !  39.50 

44.50   49.50  i  54.50 

59.50    64.50  1124.50 

184.50  244.50  304.50: 

28    4.67 

9.67 

14.67    19.67 

24.67 

29.67 

34.67  '  39.67 

44.67  !  49.67  \  54.67 

59.67    64.67  ,124.67  184.67  244.67 

304.67 

291  4.83 

9.83 

14.83  1  19-83    24.83 

29.83 

34.83  1  39.83 

44.83  i  49.83  1  54.83 

59.83  !  64.83  1 124.8311 84.83  244.83 

304.83 

700    DOLLARS. 

106 

Day; 

IMo 

2  Mos.  3  Mos. 

4  Mos. 

5  Mos. 

6  Mos. 

7  Mos. 

8  Mos. 

9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs. 

4  Yrs. 

5  Yrs. 

0     Int. 

5.83 

11.67 

17.50 

23.33 

29.17    35.00 

40.83 

46.67 

52.50 

58.33 

64.17 

70.00 

140.00 

210.00 

280.00 

350.00 

1,       19 

6.03 

11.86 

17.69 

23.53 

29.36    35.19 

41.03 

46.86 

52.69 

58.53 

64.36 

70.19 

140.19 

210.19 

280.19 

350.19 

2       39 

6.22 

12.06 

17.89 

23.72 

29.56  |35.39 

41.22 

47.06 

52.89 

58.72  !  64.56 

70.39 

140.39 

210.39 

280.39 

350.39 

3       58 

6.42 

12.25 

18.08 

23.92 

29.75  !  35.58 

41.42 

47.25 

53.08 

58.92 

64.75 

70.58 

140.58 

210.58 

280.58 

350.58 

4       78 

6.61 

12.44 

18.28  l  24.11 

29.94  135.78 

41.61 

47.44 

53.28 

59.11 

64.94 

70.78 

140.78 

210.78 

280.78 
280.97 

350.78 

5       97 

6.81 

12.64  |  18.47  t  24.31 

30.14  i  35.97 

41.81 

47.64 

53.47 

59.31 

65.14 

70.97 

140.97 

210.97 

350.97 

6    1.17 

7.00 

12.83 

18.67  1  24.50 

30.33  !  36.17 

42.00 

47.83 

53.67 

59.50 

65.33 

71.17 

141.17 

211.17 

281.17 

351.17 

7    1.36 

7.19 

13.03 

18.86  !  24.69    30.53  j  36.36 

42.19 

48.03 

53.86 

59.69 

65.53 

71.36 

141.36 

211.36 

281.36 

351.36 

8    1.56 

7.39 

13.22 

19.06    24.89  i  30.72  136.56 

42.39 

48.22 

54.06 

59.89 

65.72  j  71.56 

141.56211.56 

281.56 

351.56 

9    1.75 
10    1.94 

i    7.58 
7.78 

13.42    19.25    25.08    30.92  \  36.75 

42.58    48.42 

54.25 

60.08 

65.92 

71.75 

141.75211.75 

281.75 

351.75 

13.61    19.44    25.28  !  31.11  ,  36.94 

42.78  [48.61 

54.44 

60.28 

66.11 

71.94 

141.94 

211.94 

281.94 

351.94 

11    2.14 

1    7.97 

13.81  ;  19.64  !  25.47  1  31.31  1  37.14 

42.97  I  48.81 

54.64 

60.47 

66.31 

72.14 

142.14 

212.14 

282.14 

352.14 

12    2.33 

!    8.17 

14.00  1 19.83  i  25.67    31.50 

37.33 

43.17  i  49.00 

54.83 

60.67 

66.50 

72.33 

142.33 

212.33 

282.33 

352.33 

13    2.53 

1    8.36 

14.19    20.03    25.86 

31.69 

37.53 

43.36    49.19 

55.03 

60.86 

66.69  ;  72.53 

142.53 

212.53 

282.53j352.53 

14    2.72 

8.56 

14.39    20.22  !  28.06 

31.89 

37.72 

43.56    49.39 

55.22 

61.06 

66.89  j  72.72 

142.72 

212.72 

282.72 
282.92 

352.72 

15    2.92 

8.75 

14.58    20.42 

26.25 

32.08 

37.92 

43.75 

49.58 

55.42 

61.25 

67.08  j  72.92 

142.92 

212.92 

352.92 

16    3.11 

[    8.94 

14.78  1  20.61 

26.44 

32.28 

38.11 

43.94 

49.78 

55.61 

61.44 

67.28    73.11 

143.11 

213.11 

283.11 1353.11 

17    3.31 

9.14 

14.97  120.81 

26.64 

32.47 

38.31 

44.14 

49.97 

55.81 

61.64 

67.47  |  73.31 

143.31213.31 

283.311353.31 

18    3.50 

i     9.33 

15.17  i  21.00    26.83 

32.67    38.50 

44.33 

50.17 

56.00 

61.83 

67.67  i  73.50 

143.50i213.50 

283.50|353.50 

19  3.69 

20  3.89 

9.53 
9.72 

15.36   21.19 
15.56,21.39 

27.03    32.86  j  38.69 

44.53 

50.3(5 
50.56 

56.19 

62.03 

67.86  j  73.69 

143.69213.69 
143.89:213.89 

283.69l353.69 

27.22 

33.06    38.89 

44  72 

56.39 

62.22 

68.06    73.89 

283.89 

353.89 

21    4.08 

9.92 

15.75    21.58    27.42 

33.25  l  39.08 

44.92  j  50.75 

56.58 

62.42 

68.25  i  74.08 

144.081214.08 

284.08 

354.08 

22    4.28 

,  10.11 

15.94   21.78  i  27.61 

33.44  1  39.28 

45.11  !  50.94 

56.78 

62.61 

68.44  i  74.28 

144.28  214.28 

284.28 

354.28 

23    4.47 

1  10.31 

16.14   21.97 

27.81    33.64  i  39.47 

45.31    51.14 

56.97 

62.81 

68.64  |  74.47 

144.47  214.47 

284.47 

354.47 

24|  4.67 

1  10.50 

16.33   22,17 

28.00  j  33.83    39.67 

45.50  !  51.33 

57.17 

63.00 

68.83    74.67 

144.69  214.69 

284.69 

354.69 

25 

4.86 

10.69 

16.53  i  22.36  |  28.19  j  34.03  |  39.86 

45.69  i  51.53 

57.36 

63.19 

69.03    74.86 

144.86j214.86 

284.86  354.86 

26 

5.06 

i  10.89 

16.72  !  22.56  I  28.39    34.22  \  40.06 

45.89    51.72 

57.56 

63.39 

69.22 

75.06 

145.06215.06 

285.06355.06 

27 

5.25 

I  11.08 

16.92  !  22.75  !  28.58  j  34.42  i  40.25 

46.08  !  51.92 

57.75 

63.58 

69.42 

75.25 

145.251215.25 

285.25|355.25 

28 

5.44 

i  11.28 

17.11  1  22.94    28.78  |  34.61  !  40.44 

46.28 

52.11 

57.94 

63.78 

69.61 

75.44  J145.44  215.44 

285.44j355.44 

29 

5.64 

!  11.47 

17.31  I  23.14  I  28.97  !  34.81  i  40.64 

46.47 

52.31    58.14 

63.97 

69.81 

75.64 

145.641215. 64 

285.64  355.64 

R)7 

300     DOLLARS. 

Day 

1  Mo.  ,'2Mos.  3  Mos 

4  Mos.  5  Mos. '6  Mos.17  Mos. 

8  Mos. 

9Mos.,!10Mo, 

HMo.l  1  Yr.]2  Yrs. 

3  ¥rs.;4  Yrs.;5  Yrs. 

0 

Int. 

6.67    13.33  !  20.00 

26.67  I  33.33 

40.00 

46.67 

53.33 

60.00    66.67 

73.33    80.00  160.00 

240.00  320.00400.00 

1 

22 

6.89    13.56  1  20.22 

26.89  !  33.56 

40.22 

46.89 

53.56 

60.22  l  66.89 

73.56    80.22  460.22 

240.22l320.22  400.22 

2 

44 

7.11  113.78    20.44 

27-11    33.78 

40.44 

47.11 

53.78 

60.44 

67.11 

73.78    80.44 

160.44 

240.44  320.44400.44 

3 

67 

7.33    14.00  !  20.67 

27.33  j  34.00 

40.67 

47.33 

54.00 

60.67 

67.33 

74.00 

80.67 

160.67 

240.67  320.67  400.67 

4 

5 

89 

7.56  !  14.22  j  20.89 

27.56  !  34.22 

40.89 

47.56 

54.22 

60.89 

67.56 

74.22 

80.89 

160.89 

240.89 

320.89400.89 

1.11 

7.78    14.44  |  21.11 

27.78    34.44 

41.11 

47.78 

54.44 

61.11 

67.78 

74.44 

81.11 

161.11 

241.11 

321.llj401.ll 

6 

1.33 

8.00 

14.67  ;  21.33 

28.00  j  34.67 

41.33 

48.00 

54.67 

61.33 

68.00 

74.67 

81.33 

161.33 

241.33 

321.33  401.33 

7 

1.56 

8.22 

14.89 

21.56 

28.22 

34.89 

41.56 

48.22 

54.89 

61.56 

68.22 

74.89 

81.56 

161.56 

241.56 

321.56 

401.56 

8 

1.78 

8.44 

15.11 

21.78 

28.44 

35.11 

41.78 

48.44 

55.11 

61.78 

68.44 

75.11 

81.78 

161.78 

241.78  321.78 

40178 

9 
10 

2.00 

8.67    15.33 

22.00 

28.67 

35.33 

42.00 

48.67 

55.33 

62.00 

68.67 

75.33 

82.00 

162.00 

242.00 

322.00  402.00 

2.22 

8.89 

15.56 

22.22 

28.89  1  35.56 

42.22 

48.89 

55.56 

62.22 

68.89 

75.56 

82.22 

162.22 

242.22 

322.22402.22 

11 

2.44 

9.11 

15.78 

22.44 

29.11  135.78 

42.44 

49.11 

55.78 

62.44 

69.11 

75.78  1  82.44 

162.44 

242.44 

322.44402.44 

12 

2.67 

9.33    16.00 

22.67 

29.33    36.00 

42.67 

49.33 

56.00 

62.67 

69.33 

76.00 

82.67 

162.67 

242.67 

322.67402.67 

13 

2.89 

9.56    16.22    22.89 

29.56 

36.22 

42.89 

49.56 

56.22 

62.89 

69.56 

76.22 

82.89 

162.89 

242.89 

322.891402.89 

14 
15 

3.11 

9.78  I  16.44 

23.11 

29.78 

36.44 

43.11 

49.78 

56.44 

63.11 

69.78 

76.44 

83.11 

163.11 

243.11323.11403.11 

3.33 

10.00 

16.67 

23.33 

30.00 

36.67 

43.33 

50.00 

56.67 

63.33 

70.00 

76.67 

83.33 

163.33 

243.33  323.33403.33 

16 

3.56 

10.22 

16.89 

23.56 

30.22 

36.89 

43.56 

50.22 

56.89 

63.56 

70.22 

76.89 

83.56  163.56 

243.56 

323.56 

403.56 

17 

3.78 

10.44 

17.11  ;  23.78 

30.44 

37.11 

43.78 

50.44 

57.11 

63.78 

70.44 

77.11 

83.78  ;163.78 

243.78 

323.78 

403.78 

18 

4.00 

10.67 

17.33  i  24.00 

30.67 

37.33 

44.00 

50.67 

57.33 

64.00 

70.67 

77.33 

84.00  1 164. 00 

244.00 

324.00 

404.00 

19 
20 

4.22 

10.89 

17.56  |  24.22 

30.89 

37.56 

44.22 

50.89 

57.56 

64.22 

70.89 

77.56 

84.22  164.22 

244.22 

324.22 

404.22 

4.44 

11.11  117.7? 

31.11 

37.78 

44.44 

51.11 

57.78 

64.44 

71.11 

77.78 

84.44  J164.44  2 

324.44  404.44 

21 

•4.67 

11.33 

18.00 

24.67 

31.33 

38.00 

44.67 

51.33 

58.00 

64.67 

71.33 

78.00 

84.67 

164.67 

244.67 

324.67 

404.67 

22 

4.89 

11.56 

18.22 

24.89 

31.56 

38.22 

44.89 

51.56 

58.22 

64.89 

71.56 

78.22 

84.89 

164.89 

244.89 

324.89 

404.89 

23 

5.11 

11.78 

18.44 

25.11 

31.78 

38.44 

45.11 

51.78 

58.44 

65.11 

71.78 

78.44 

85.11 

165.11 

245.11 

325.11 

405.11 

24 

25 

5.33 

12.00 

18.67    25.33 

32.00 

38.67 

45.33 

52.00 

58.67 

65.33 

72.00 

78.67 

85.33 

165.33  245.33 

325.33|405.33 

•5.56 

12.22 

18.89 

25.56 

32.22 

38.89 

45.56 

52.22 

58.89 

65.56 

72.22 

78.89 

85.56 

165. 561245.56)325. 56  41 

26 

5.78 

12.44  !  19.11 

25.78 

32.44 

39.11  j  45.78 

52.44 

59.11 

65.78 

72.44 

79.11 

85.78 

165.78j245.78  325.78 

405.78 

27 

6.00 

12.67    19.33 

26.00 

32.67 

39.33    46.00 

52.67 

59.33 

66.00 

72.67 

79.33 

86.00 

166.00|246.00  326.00 

406.00 

28 

6.22 

12.89    19.56 

26.22 

32.89 

39.56    46.22 

52.89 

59.56 

66.22 

72.89 

79.56 

86.22 

166.22j246.22j326.22 

406.22 

29 

6.44 

13.11  !  19.78 

26.44 

33.11 

39.78  1  46.44 

53.11 

59.78 

66.44 

73.11 

79.78 

86.44 

166.44l246.44l326.44 

406.44 

900    DOLLARS. 

108 

Daj 

l'Mo.  j2Mos.;3Mos. 

4iMos.  5  Mos.j6  Mos. 

7  Mos.8  Mos.  9  Mos. 

10  Mo. 

11  Mo. 

1  Yr. 

2  Yrs. 

3  Yrs.  4  Yrs. 

5  Yrs. 

0     Int. 

7.50 

15.00    22.50 

30.00  j  37.50 

45.00 

52.50    60.00 

67.50 

75.00 

82.50 

90.00 

180.00 

270.00  360.00 

450.00 

1 

25 

7.75 

15.25 

22.75 

30.25 

37.75 

45.25 

52.75    60.25 

67.75    75.25 

82.75 

90.25 

180.25 

270.251360.25 

450.25 

2 

50 

8.00 

15.50 

23.00 

30.50 

38.00 

45.50 

53.00 

60.50 

68.00 

75.50 

83.00 

90.50 

180.50 

270.50360.50 

450.50 

3 

75 

8.25 

15.75 

23.25 

30.75 

38.25 

45.75 

53.25 

60.75 

68.25 

75.75 

83.25 

90.75 

180.75 

270.75j360.75 

450.75 

!  4 

1.00 

8.50 

16.00 

23.50 

31.00 

38.50 

46.00 
44125" 

53.50 

61.00 

68.50 

76.00 

83.50 

91.00 

181.00 

271.00361.00 

451.00 

a 

1.25 

8.75 

16.25 

23.75 

31.25 

38.75 

53.75 

61.25    I 

76.25 

83.75 

91.25 

181.25 

271.25  3X51.25 

451.25 

6 

1.50 

9.00 

16.50 

24.00 

31.50 

39.00 

46.50 

54.00 

61.50 

69.00 

76.50 

84.00 

91.50 

181.50 

271.50361.50 

451.50 

7 

1.75 

9.25 

16.75 

2425 

31.75 

39.25* 

46.75 

54.25 

61.75 

69.25 

76.75 

84.25 

91.75 

181.75 

271.75  361.75 

451.75 

8 

2.00 

9.50 

17.00 

24.50 

32.00 

39.50    47.00 

54.50  j  62.00 

69.50 

77.00 

84.50 

92.00 

182.00 

272.00  362.00 

452.00 

9 

2.25 

9.75 

17.25 

24.75 
25.00 

32.25 

39.75 

47.25 

54.75    62.25 

69.75 

77.25 

84.75 

92.25 

182.25 

182.50 

272.25362.25 

452.25 

10 

2.50 

10.00 

17.50 

32.50 

40.00 

47.50 

55.00 

62.50 

70.00 

77.50 

85.00 

92.50 

2172.50:3(32.50 

452.50 

11 

2.75 

10.25  j  17.75 

25.25 

32.75 

40.25 

47.75 

55.25 

62.75 

70.25 

77.75 

85.25 

92.75 

182.75 

272.75  362.75 

452.75 

12 

3.00 

10.50  | 18.00 

25.50 

33.00 

40.50 

48.00 

55.50 

63.00 

70.50 

78.00 

85.50 

93.00 

183.00 

273.00J363.00 

453.00 

13 

3.25 

10.75  i  18.25 

25.75 

33.25 

40.75 

48  25 

55.75 

63.25 

70.75 

78.25 

85.75 

93.25 

183.25 

273.25^363.25 

453.25 

14 

3.50 

11.00  j  18.50    26.00 

33.50 

41.00 

48.50 

48.75 

56.00 

63.50 

71.00 

78.50 

86.00 

93.50 

183.50 

273.50)363  50 

453.50 

15 

3.75 

11.25 

18.75  1  26.25 

33.75 

41.25 

56.25 

63.75 

71.25 

78.75 

86.25 

93.75 

183.75 

273.75j363.75 

453.75 

ii6 

4.00 

11.50 

19.00 

26.50 

3400 

41.50 

49.00    56.50    64.00 

71.50 

79.00 

86.50 

94.00 

184.00 

274.00364.00 

454.00 

17    4.25 

11.75 

19.25 

26.75 

3425 

41.75 

49.25 

56.75 

64.25 

71.75 

79.25 

86.75 

94.25 

184.25 

274.25j364.25 

454.25 

|18|  4.50 

12.00 

19.50 

27.00 

34.50 

42.00 

49.50 

57.00 

64.50 

72.00 

79.50 

87.00 

94.50 

184.50 

274.50i364.50 

454.50 

!19|  4.75 

12.25 

19.75 

27.25 

34.75 

42.25 
42.50 

49.75 

57.25 

64.75 

72.25 

79.75 

87.25 

94.75 

184.75 

274.75:364.75 

454.75 

20 

5.00 

12.50 

20.00 

27.50 

35.00 

50.00    57.5C 

65.00 

72.50 

80.00 

87.50 

95.00 

185.00 

275.00365.00 

455.00 

i21 

5.25 

12.75 

20.25 

27.75 

35.25 

42.75 

50.25 

57.75 

55.25 

72.75 

80.25 

87.75 

95.25  1185.25 

275.25365.25 

455.25 

!22 

5.50 

13.00 

20.50 

28.00 

35.50    43.00 

50.50 

58.00 

65.50 

73.00 

80.50 

88.00 

95.50  185.50 

275.501365.50 

455.50 

23 

5.75 

13.25 

20.75 

28.25 

35.75 

43.25 

50.75 

58.25 

65.75 

73.25 

80.75 

88.25 

95.75  185.75 

275.75:365.75 

455.75 

24    6.00 

13.50 

21.00 

28.50 

36.00 

43.50 

51.00 

58.50 

66.00 

73.50 

81.00 

88.50 

96.00  (186.00 

276.00(366.00 

456.00 

25    6.25 

13.75 

21.25 

28.75 

36.25 

43.75 

51.25 

58.75 

66.25 

73.75 

81.25 

88.75 

96.25  486.25 

276.251366.25 

456.25 

26    6.50 

14.00 

21.50 

29.00 

36.50 

44.00 

51.50 

59.00 

66.50 

74.00 

81.50 

89.00 

96.50  1186.50 

276.50l366.50 

456.50 

27 1  6.75 

14.25 

21.75 

29.25 

36.75 

44.25 

51.75 

59.25 

66.75 

74.25 

81.75 

89.25 

96.75  J186.75 

276.75:366.75 

456.75 

28J  7.00 

14.50 

22.00 

29.50 

37.00 

44.50 

52.00 

59.50 

67.00 

74.50 

82.00 

89.50 

97.00  1187.00 

277.00^367.00 

457.00 

|29l  7.25 

14.75 

22.25 

29.75 

37.25 

44.75    52.25 

59.75 

67.25 

74.75 

82.25 

89.75 

97.25  487.25 

277.25!367.25 

457.25 

109 

lOOO    DOLLARS. 

Day 

1  xMo. 

2Mos 

3  Mos.  |4  Mos.  5  Mos. 

6  Mos. J 7  Mos. 

8Mos.:9Mos.  lOMo.jllMo.!  1  Yr.  |2  Yrs. 

3   Yrs.U  Yrs.!5  Yrs.' 

j  0 

Int. 

8.33 

16.67 

25.00  !  33.33 

41.67 

50.00 

58.33 

66.67  1  75.00 

83.33 

91.67  SlOO.OO  200.00  300.00  400.00  500.00 

i  1|      28 

8.61 

16.94 

25.28  1  33.61 

41.94 

50.28 

58.61 

66.94    75.28 

83.61 

91.94  100.281200.28  300.28j400.28  500.28 

!  2'      56 

8.89 

17.22 

25.56  !  33.89 

42.22 

50.56 

58.89 

67.22  !  75.56 

83.89 

92.22  100.56j200.56l300.56  400.56  500.56 

1  3       83 

9.17 

17.50    25.83:34.17 

42.50 

50.83  i  59.17    67.50  |  75.83    84.17 

92.50  ;100.83;200.83;300.83  400.83  500.83 

|  4    1.11 

9.44 

17.78 

26.11    34.44   42.78 

51.11    59.44 

67.78    76.11 

84.44 

92.78  101.11 

201.11  301.1l|401. 11,501. 11 

5:  1.39 

9.72 

18.06 

26.39  i  34.72    43.06 

51.39    59.72 

68.06    76.39 

84.72 

93.06 

101.39 

201.39  301. 39  401.39i501.39 

6 

1.67 

10.00 

18.33 

26.67  !  35.00   43.33 

51.67  160.00 

68.33    76.67    85.00 

93.33 

101.67 

201.67  301.67  401.67l501.67 

7 

1.94 

10.28 

18.61 

26.94  !  35.28   43.61 

51.94    60.28 

68.61  |  76.94 

85.28 

93.61 

101.94 

201.94:301.94  401.94!501.94 

8 

2.22 

10.56 

18.89 

27.22  1  35.56    43.89 

52.22  1  60.56 

68.89  !  77.22 

85.56 

93.89 

102.22 

202.22  302.22402. 22|502.22i 

9    2.50 

10.83 

19.17 

27.50  i  35.83  i  44.17 

52.50  |  60.83 

69.17 

77.50 

85.83 

94.17 

102.50 

202.50|302.50  402.50|502.50 

10j  2.78 

11.11 

19.44 

27.78!  36.11  144.44:52.78 

61.11 

69.44 

77.78  !  86.11 

94.44  [102.78'202.781302.78;402,78  502.78 

11    3.06 

11.39 

19.72 

28.06  !  36.39    44.72    53.06 

61.39 

69.72 

78.06    86.39 

94.72  103.06  203.06  303.06j403.06  503.06 

12    3.33 

11.67 

20.00 

28.33  !  36.67    45.00    53.33 

61.67 

70.00 

78.33  !  86.67 

95.00  103.33  203.331303.33  403.33  503.33 

13    3.61 

11.94 

20.28 

28.61  :  36.94   45.28 

53.61 

61.94 

70.28 

78.61  !  86.94 

95.28  J103.61j203.61  303.61  403.61  503.61 

14:  3.89 

12.22 

20.56 

28.89 

37.22 

45.56 

53.89 

62.22    70.56 

78.89    87.22 

■  95.56 

103.89j203.89 
104.17204.17 

303.89403.89503.89 

15!  4.17 

12.50 

20.83 

29.17 

37.50 

45.83 

54.17 

62.50 

70.83 

79.17  |  87.50 

95.83 

304.17:404.17:504.17 

16j  4.44 

12.78 

21.11 

29.44 

37.78 

46.11 

54.44 

62.78 

71.11 

79.44  l  87.78 

96.11  '104.44  204.441 304.44  404.44l504.44 

17 

4.72 

13.06 

21.39    29.72 

38.06    46.39 

54.72 

63.06 

71.39    79.72  |  88.06 

96.39  104.72  204.72  304.721404.72  504.72 

18 

5.00 

13.33 

21.67 

30.00 

38.33    46.67 

55.00 

63.33 

71.67 

80.00 

88.33 

96.67  1105. 001205. 00^305. 00405.00  505.00 

19 

5.28 

13.61 

21.94    30.28 

38.61 

46.94 

55.28  |  63.61 

71.94 

80.28 

88.61 

96.94  (105.28  205.28  305.28  405.28  505.28 

20 

5.56 

13.89 

22.22  1  30.56 

38.89 

47.22 

55.56    63.89 

72.22 

80.56 

88.89 

97.22  105. 561205. 56  305. 56|405. 56  505.56 

21 

5.83 

14.17 

22.50 

30.83 

39.17 

47.50 

55.83 

64.17 

72.50 

80.83 

89.17  !  97.50 

105.83J205.83 

305.83!405.83:505.83 

|22 

6.11 

14.44 

22.78 

31.11 

39.44 

47.78 

56.11 

64.44 

72.78 

81.11    89.44    97.78 

106.11:206.11  306.11406.11  506.11 

23 

6.39 

14.72 

23.06 

31.39 

39.72 

48.06  !  56.39 

64.72 

73.06 

81.39  189.72'!  98.06 

106.39:206.39  306. 39'406.39:506.39 

24 

6.67 

15.00 

23.33 

31.67 

40.00 

48.33    56.67 

65.00 

73.33 

81.67  |  90.00  j  98.33 

106.67  206.67  306.67 

406.67;506.67 

25 

6.94 

15.28 

23.61 

31.94 

40.28 

48.61     56.94 

65.28 

73.61 

81.94  I  90.28  ;  98.61 

106.94206.94 

306.94 

406.94:506.94 

26 

7.22 

15.56 

23.89 

32.22 

40.56 

48.89 

57.22 

65.56 

73.89 

82.22  :  90.56  I  98.89 

107. 22:207.22 

307.22 

407.22)507.22 

,27 

7.50 

15.83 

24.17 

32.50 

40.83 

49.17 

57.50 

65.83 

74.17 

82.50  !  90.83    99.17 

107.50207.50 

307.50 

407.50507.50 

|28 

7.78 

16.11 

24.44 

32.78 

41.11 

49.44 

57.78 

66.11  j  74.44 

82.78  |  91.11  1  99.44 

107.78207.78 

307.78 

407.78507.78 

!29 

8.06 

16.39 

24.72 

33.06 

41.39 

49.72    58.06 

66.39  1  74.72    83.06    91.39  '  99.72  108.06!208.06 

308.06 

408.06I508.06| 

■6<f7 


